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对 于 广大 微波 〈 光 波 ) 炉 维 修 人 员 ， 特别 是 没有 维修 经 验 的 初学 维修 人 员 来 
说 ， 资 料 成 了 他 们 维修 的 重要 武器 。 掌 握 了 微波 (光波 ) 炉 专 用 资料 ， 就 掌握 了 
微波 (光波 ) 炉 的 核心 技术 。 本 书 从 多 种 渠道 收集 、 购 买 、 翻 译 各 种 微波 〈( 光 
Ж) 炉 的 珍贵 资料 ， 加 上 同行 维修 的 实用 经 验 ， 将 各 种 微波 炉 所 需要 的 重要 维修 
恨 方 、 快 修 实 例 、 拆 机 步骤 、 元 器 件 参数 、 维 修 数 据 、 故 障 代码 和 实物 图 样 汇编 
成 册 ， 让 所 有 的 微波 OCH 炉 维 修 人 员 掌 握 大 量 的 一 线 维修 经 验 和 维修 资料 ， 
将 会 大 大 降低 微波 (光波 ) 炉 维 修 的 难度 。 本 书 的 出 版 也 将 解决 广大 微波 ( 光 
波 ) 炉 维修 人 员 资 料 太 少 的 困难 。 

本 书 在 内 容 的 安排 上 ， 以 通病 良 方 、 元 器 件 参 数 为 重点 ， 在 机 型 的 选择 上 ， 
既 以 品牌 机 为 主 ， 又 涉及 杂牌 机 ， 既 顾及 故障 初 发 期 的 次 新 机 型 ， 又 大 量 列 举 了 
目前 流行 的 新 品牌 ， 做 到 该 详 则 详 ， 该 略 则 略 ， 内 容 全 面 、 形 式 新 颖 、 图 文 并 
茂 。 本 书 所 测 数据 ， 如 未 作 特 殊 说 明 ， 均 采用 MF -47 型 指针 式 万 用 表 和 
DT9205A 数字 万 用 表 测 得 。 

值得 指出 的 是 : 本 书 所 介绍 的 微波 (光波 ) 炉 元 器 件 测试 数据 由 于 测试 条 件 
和 环境 的 不 同 ， 可 能 存在 较 大 的 差异 ， 读 者 应 结合 实测 情况 参考 应 用 。 另 外 ， 因 
各 厂商 资料 中 所 给 出 的 电路 图 形 符号 和 相关 文字 符号 等 不 尽 相 同 ， 为 了 便于 读者 
结合 实物 维修 ， 本 书 未 做 完全 统一 ， 敬 请 读者 谅解 。 

本 书 在 编写 和 出 版 过 程 中 ， 得 到 了 机 械 工 业 出 版 社 领 导 和 编辑 的 热情 支持 和 
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衡 、 张 冬 生 、 王 灿 等 同志 也 参加 了 部 分 内 容 的 编写 、 资 料 收集 和 整理 等 工作 ， 
成 书 之 际 ， 向 这 些 领导 、 编 辑 、 参 编者 和 同仁 一 并 表示 深情 致谢 ! 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 错漏 之 处 在 所 难免 ， 怀 请 广大 读者 不 吝 赐 教 ， 以 待 
我 们 重印 时 修正 。 
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电脑 型 无 转盘 微波 炉 电气 原理 图 
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海尔 HR -7803D 型 微波 炉 电 脑 板 ӨӨ 
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【问答 1] 检修 微波 炉 的 基本 思路 是 怎样 的 ? 


微波 炉 的 检修 虽然 并 不 是 很 复杂 ， 但 检修 时 应 遵守 一 定 的 检修 思路 ， 检 修 
会 更 容易 。 检 修 微 流 炉 应 遵循 从 简单 到 复杂 的 原则 ，3 
位 ， 如 烧伤 、 断 路 、 损 坏 、 破 碎 等 现象 ， 再 根据 故障 现象 进 
断 ， 如 不 能 加 热 ， 则 重点 检查 微波 产生 
程控 电路 中 的 程控 器 和 电脑 板 ， 如 出 现 微波 泄漏 ， 则 习 





部 位 。 


м 
































也 会 出 现 





电路 和 加 热 器 件 ， 如 工 





E 直 观 检查 故障 表现 明 
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类 似 现象 。 


【问答 2】 微波 炉 的 一 般 检 修 顺序 是 怎样 的 ? 


微波 炉 的 一 般 检修 顺序 为 视觉 初 检 、 控 制 电路 检 


介绍 : 


查 ， 以 下 分 别 进行 
1. 视觉 初 检 





先 检 查 炉 门 和 炉 腔 ， 看 看 炉 门 内 侧 和 炉膛 





出 现 工作 正常 但 工作 效率 不 高 现象 时 ， 应 重点 检查 微波 产生 器 件 和 加 热 器 件 的 
性 能 ， 当 然 ， 功 率 控制 电路 不 良 ， 
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查 、 高 压 














电路 检 
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否 有 被 

















电弧 烧伤 的 痕迹 。 这 些 部 


位 若 被 电弧 烧伤 穿孔 ， 则 可 能 使 高 压 部 分 的 元 器 件 受 损 伤 。 然 后 应 检查 炉 门 贸 链 是 否 





松动 、 安 全 联 锁 开 关 动 作 是 否 正常 ， 
口 有 无 被 油污 尘 垢 污染 、 


导 输 出 


接着 名 











况 下 打开 外 党 ， 观 多 








磁 控 管 











射 ， 可 把 高 压 变压器 的 一 次 绕组 断 开 ， 














般 是 指控 制 板 电路 和 开 























控制 板 上 的 其 他 控制 电路 。 
3. 高 压 电路 的 检查 
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根据 参数 对 照 检查 高 压 变 压 器 “〈 冷 态 电阻 : 
为 1000 左右 ; 灯丝 绕组 接近 0Q)、 磁 控 管 (灯丝 冷 态 
间 电 阻 为 2)、 高 压 电 容 (容量 一 般 在 0.8 一 1.25F， 耐 压 4000V 以 上 ,电容 内 


9MQ 或 10M0 的 放电 电阻 ， 电容 两 端 与 外 党 间 





判 型 微波 炉 ， 还 是 电脑 控 
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波导 与 炉 腔 间 是 否 松 脱 等 。 最 后 ， 可 在 切断 电源 的 情 
察 控制 部 分 ， 看 看 接 插件 是 否 松 动 ， 各 处 有 无 被 电弧 击 伤 的 痕迹 ; 
固定 是 否 牢固 ， 其 上 的 磁 钢 有 无 碎 裂 等 。 
2. 控制 电路 检查 
控制 电路 检查 一 





关 电 路 的 检查 。 检 查 时 ， 为 了 防止 微波 辆 











[检查 安全 联 锁 开 关 、 定 时 器 、 功 率 调节 器 及 


制 型 微波 炉 ， 其 高 压 部 分 基本 相同 。 一 般 








一 次 绕组 为 1.50 左右 ; 二 次 侧 高 压 绕 组 



































100kQ 左右 ， 反 向 








НЕ eo, ， 功 率 调节 器 的 





式 为 7kQ 左右 ) 。 








E ËH Ж 
电动 机 绕组 








co， 高 压 二 极 管 的 正 向 
: 开启 式 为 24kQ 左右 ， 封 闭 


电阻 为 数 十 毫 欧 ， 灯 丝 与 管 充 
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4. 微波 泄漏 检查 


我 国 的 微波 炉 生 产 厂 家 一 般 都 把 微波 泄漏 功率 密度 的 标准 定 为 1mW/cm ， 为 国 
家 标准 的 1/5。 若 发 现 距 离 微 波 炉 5cm 处 的 微波 泄漏 值 超 过 lmW/cm 就 应 仔细 检查 
炉 门 抗 流 槽 及 其 吸收 材料 是 否 变形 破损 等 。 如 果 


炉 体 焊接 处 有 无 脱 焊 、 


变形 、 断 裂 、 




















出 现 上 述 情况 ， 就 要 更 换 损坏 的 零 部 件 。 有 时 磁 控 管 在 管 课 上 如 果 没 有 固定 紧 ， 也 会 
发 生 微波 泄漏 过 大 的 情况 ， 这 时 只 要 将 磁 控 管 固定 紧 就 可 以 了 。 


【问答 3] 检修 微波 炉 故 障 时 有 哪些 技巧 ? 





1) 微波 炉 的 绝缘 


2MQO。 反 之 ， 需 另 作 局 部 检查 ， 如 电动 机 、 热 切断 器 、 变 压 器 、 电 容 等 是 否 有 漏 


现象 。 


2) 检测 微波 炉 的 通路 











测量 微波 炉 电 源 引 线 所 














否 短路 。 


3) 检测 微波 泄漏 量 时 可 在 一 量 杯 
璃 盘 中 央 ， 把 门 关 紧 ， 功 率 分 配器 置 
使 微波 炉 处 于 运转 状态 。 将 微波 检 漏 涡 
孔 部 位 及 通风 口 处 进行 测量 ， 测 量 时 





4) 检修 无 微波 故障 时 ， 应 先 拆 开 外 壳 ， 启 动 微波 炉 ， 月 
一 次 侧 有 无 220V 交流 电压 ; 若 有 ， 再 检查 变压器 二 次 高 压 。 






































电阻 可 用 绝缘 
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电阻 时 将 微波 炉 门 关 紧 ， 开 启 定时 器 ， 用 万 用 表 RX1 M 
Rk L, N 两 端 ， 其 电阻 应 为 2. 50 左右 。 若 开路 ,应 检查 ВА 
熔 丝 是 否 熔断 ; 电源 变压器 一 次 绕组 是 否 开 路 ; 热切 断 器 是 否 开 路 ; 联 锁 开关 是 否 接 
通 及 各 插件 接触 是 否 良 好 。 千 短路 或 阻 值 小 于 1. 5Q， 应 检查 电源 变压器 一 次 绕组 是 
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НЕ Л 275mL 自来水 ， 把 量 杯 放 在 腔 体内 的 玻 
F 高 火 挡 ， 定 时 器 调 到 3min 左右 ， 按 启动 按钮 ， 
量 仪 校正 后 ， 将 其 探头 沿 门 颖 四 周 、 门 窗 板 有 


就 注意 探头 移动 的 速度 应 不 大 于 25mm/s， 测 试 
探头 方向 与 微波 可 能 泄漏 出 来 的 方向 一 致 。 测 量 部 位 的 微波 汽 漏 最 大 值 应 不 大 于 
lmW/cm ， 若 大 于 此 值 ， 说 明 存 在 微波 泄漏 。 











日 万 用 表 检 查 电源 变压器 
用 MEF-47 型 万 用 表 














2500V 交流 电压 挡 测 量 ， 一 根 表笔 接 变 压 咒 铁心， 另 一 根 表笔 接 二 次 高 压 插头 ， 万 用 
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量 有 2100V 高 压 ， 再 用 万 用 表 交 流 10V 挡 检 查 变 月 
丝 电压 ， 则 说 明 变 压 器 损坏 ， 应 更 换 。 若 有 灯丝 








表 读 数 应 为 2100V 左右 ， 若 没有 高 压 ， 则 说 明 变 压 央 已 损坏 ， 应 更 换 同 型 号 变压器 。 











器 有 无 灯丝 电压 ， 如 无 灯 
电压 ， 应 关机 后 检查 磁 控 管 灯 丝 电阻 


























(用 万 用 表 RX1 挡 )， 若 开路 ， 则 说 明 磁 探 管 已 损坏 ， 应 更 换 同 型 号 磁 控 管 ， 若 电阻 
很 小 ， 再 检查 磁 控 管 碳 钢 是 否 开裂 ， 














检查 高 压 二 极 管 ， 用 万 





















































极 管 正极 ,万 用 表 读 数 应 为 15 
НЛ усо, Б, 说明 高 压 二 极 管 损坏 。 

知 高 压 二 极 管 正 常 ， 再 检查 电源 变压器 进 线 所 
电压 ， 应 检查 定时 器 及 功率 分 配器 上 的 微 动 开关 。 将 万 用 表 的 并 
中 、 包 端 处 ， 若 万 用 表 指示 为 00， 则 说 明 微 动 开 关 正 常 ; 若 读数 为 = ， 则 说 明 微 动 
开关 已 损坏 ， 应 更 换 定 时 器 。 
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若 开裂 应 更 换 同 型 号 磁 控 管 
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[表笔 接 高 压 二 极 管 负极 ， 黑 表笔 接 高 压 二 
КО 左右， 交换 表笔 测 





量 高 压 二 极 管 反 向 电阻 时 ， 万 



































ji 头 处 有 无 220V 交流 电压 ， 如 没有 











而 表笔 接 在 定时 器 的 


【问答 4】 检修 微波 炉 时 应 注意 哪些 事项 ? 


微波 炉 内 有 高 压 电 ,维修 时 一 定 要 小 心 首 愤 ， 才 不 会 引起 人 身 危 险 及 损坏 微波 
炉 。 一 般 来 说 ， 维 修 时 需 注意 以 下 一 些 事 项 . 

1) 微波 炉 发 现 异 常 或 故障 ， 应 及 时 通知 专业 人 员 (如 生产 厂家 的 维修 部 门 ), + 
万 不 要 自己 检修 或 继续 使 用 。 

2) 在 对 微波 炉 的 内 部 进行 检查 维修 前 ， 一 定 要 先 切断 电源 开关 ， 并 拔 下 电源 
插头 。 

3) 在 维修 前 ， 先 对 微波 炉 外 观 进行 检查 。 若 发 现 炉 门 变 形 ， 炉 门 密封 表面 缺损 、 
不 平 ， 腔 体 脱 焊 等 ， 应 首先 修复 这 些 地 方 再 开机 ，。 

4) 注意 检测 地 线 。 不 要 在 只 有 2 根 外 延 线 的 情况 下 作业 。 微 波 炉 是 根据 接地 的 
情况 下 使 用 而 设计 的 ， 因 此 在 检修 故障 前 先 检查 地 线 是 否 接 好 。 

D 不 要 在 炉 门 打开 、 炉 腔 内 无 食物 的 情况 下 操作 微波 炉 。 

6) 微波 炉 运 转 过 程 中 ,不 要 用 手 或 绝缘 工具 接触 任何 电线 及 元 器 件 。 静 电 放 
可 能 会 损坏 控制 板 ， 维 修 控 制 板 时 应 将 自己 身上 的 静电 放 掉 。 检 修 磁 控 管 或 对 其 进行 
更 换 时 ， 维 修 人 员 应 取 下 手表 ， 以 防 高 电压 。 

Т) 在 微波 炉 开 机 情况 下 ， 高 压 变 压 器 的 高 压 绕组 、 磁 控 管 灯丝 及 电容 两 端 电路 
中 存在 高 电压 和 大 电流 。 因 此 在 开机 时 ， 一般 情 况 下 不 要 对 这 些 部 位 进行 检查 和 维 
修 。 如 需 检 测 ， 要 特别 当心 不 要 遭 电击 。 更 换 零 部 件 时 ， 应 先 关 机 ， 在 对 电容 进行 放 
电 后 再 更 换 零 件 。 

8) 工作 时 , 千 万 不 要 把 导线 、 钉 子 或 金属 物 插入 炉 腔 的 灯 孔 或 其 他 孔 或 颖 中， 
因为 这 些 物质 可 能 会 起 到 天 线 的 作用 ， 造 成 微波 泄漏 。 

9) 不 要 将 金属 工具 放 在 磁 控 管 上 。 在 微波 炉 发 射 部 件 工作 状态 下 ， 切 不 可 向 敞 
开 的 波导 管内 罕 视 。 

10) 检修 变频 器 注意 事项 : 

O 变频 器 电路 上 提供 极 高 压 和 高 电流 给 磁 控 管 ， 尽 管 变 频 器 外 表 看 似 电视 的 变 
压 器 ， 但 电流 极 大 ， 其 高 电流 及 高 电压 亦 存在 危险 。 另 外 铝 制 散热 器 亦 存 在 高 压 〈 高 
热 )， 故 当 电 源 插头 接 上 电源 时 ， 切 勿 触摸 。 

O 注意 变频 器 地 线 。 变 频 器 电路 板 应 附 有 接地 安装 板 与 地 线 连接 ， 否 则 此 变频 
器 电路 板 会 产生 高 压 外 漏 引 起 危险 。 说 记 地 线 应 以 螺钉 与 接地 安装 板 接 驳 妥 当 。 

© 注意 高 压 电 容 中 的 电荷 。 微 波 炉 切 断 电 源 后 ， 在 变频 器 电路 的 高 压 电 容 中 仍 
有 电荷 存在 ， 进 行 零 部 件 更 换 或 检测 时 ， 把 电源 插头 从 插座 上 拔 下 ， 用 带 有 绝缘 柄 的 
螺钉 旋 具 使 高 压 电 容 的 终端 与 底座 地 线 发 生得 路 〈 见 图 1-1 中 的 箭头 所 示 )， 以 使 之 
放电 。 вое ао 

11) 进行 零 部 件 更 换 时 ， 需 将 插头 从 电源 插座 上 拔 下 。 把 电源 插头 插入 插座 之 
前 ， 应 确认 所 有 的 电子 部 件 连接 牢固 。 

12) 检测 开关 或 高 压 变 压 絮 的 连续 性 时 ， 先 将 这 些 元 器 件 的 一 根 引 线 断 开 ， 青 拨 
掉 交 流 插头 检测 连续 性 。 反 之 ， 可 能 读 取 错误 读数 或 损坏 检测 。 
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图 1-1 高 压 电容 放电 














13) 零 部 件 检修 或 更 换 后 ， 应 确认 炉子 各 部 位 的 螺钉 不 松动 或 没有 丢失 ， 如 果 螺 


钉 没 有 拧紧 ， 有 可 能 发 4 





E 微 波 泄漏 情况 。 


14) 在 接近 或 更 换 磁 控 管 时 ,维修 人 员 务 必 将 手表 摘 下 ,否则 手表 很 容易 被 


磁化 。 


【问答 5】 微波 炉 开 机 后 不 工作 ， 显 示 窗 无 任何 显示 ， 且 按键 板 失效 ， 


如 何 检 修 ? 


引起 微波 炉 不 工作 的 故障 原因 可 分 为 以 下 三 类 : 
第 一 类 是 不 产生 微波 ,不 产生 微波 时 表现 为 不 能 加 热 和 毫 调 ， 开 机 时 无 “ 哄 吹 ” 


声 。 出 现 此 类 故障 时 应 重点 检查 磁 控 管 、 高 压 变 压 器 、 高 压 二 极 管 及 相应 的 控制 电 
路 。 第 二 类 是 不 能 人 烧烤， 微波 炉 的 烧烤 功能 是 利用 红外 线 加 热 ， 其 电路 结构 简单 ， 只 















































要 检查 石英 管 是 否 损 坏 ， 或 其 连 线 是 否 正常 即 可 。 第 三 类 是 既 无 微波 也 无 烧烤 功能 。 
此 类 故障 多 半 出 在 微波 和 烧烤 共用 电路 ， 重 点 检查 控制 电路 和 电源 电路 。 微 波 炉 不 工 
作 一 般 检 修 流程 如 图 1 -2 所 示 。 


【问答 6] 开机 后 电源 熔 丝 即 熔 断 ， 微 波 炉 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? 





将 炊 丝 更 换 后 ， 通 













































































电 试 机 ， 熔 丝 又 立即 燃 断 ， 说 明 电路 中 存在 严重 短路 故障 。 引 
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起 短路 故障 的 主要 原因 有 : BEFARADE, ЈЕ Sh F. РОЛЕ ЛА КЕ ЈА PB U АЕ , 





检修 时 可 按 以 下 步骤 进行 检查 ; 














1) 首先 切断 



































电源 ， 关 闭 炉 门 ， 按 下 启动 按钮 ， 用 万 用 表 的 电阻 挡 测 监 控 开 关 是 
否 导 通 ， 知 未 导 通 ， 则 说 明 监 控 开 关 正常 。 




















2) 打开 炉 膏 ， 断 开 高 压 电源 (即将 高 压 变 压 费 二 次 高 压 端 插头 与 高 压 电容 连接 
点 的 插 线 端子 拔 掉 ) ， 通 电 后 若 风 机 、 转 盘 电动 机 运转 正常 ， 则 排除 电源 控制 系统 及 
能 ， 此 时 应 重点 检查 高 压 电 路 部 分 ( 查 高 压 电容 是 否 击 穿 、 高 压 二 


变压器 有 问题 的 可 





极 管 是 否 损坏 ) 。 

















3) 上 断 开 高 压 





电源 后 ， 







































































故障 依旧 ， 则 说 明 高 压 电 路 部 分 正常 ， 此 时 应 重点 检查 高 























压 变压器 本 身 或 电源 控制 











有 路 [将 高 压 变 压 咒 一 次 绕组 插 线 端子 拔 下 ， 通 电 后 熔 丝 不 

















微波 炉 不 工作 ， 
显示 窗 无 显示 ， 





且 按 键 板 无 效 







检查 监控 器 
ПЕЯТ, 井 关 连续 性 
( 炉 门 关闭 ) 


Жей Өтү Н. 
温带 的 连续 性 





ee - 更 换 一 次 绕组 开 
о. 关 与 监控 器 开关 
容 的 一 端 ， 户 

ЕП 动 微波 炉 熔 丝 不 熔断 
温 器 故障 上 且 风 机 和 转 高 压 电 容 和 | 更换 电容 或 
盘 运 转 止 党 高 压 二 极 管 故 障 高 讨 “ 极 管 


熔 丝 又 熔断 ЕЛЕ КФ 


控制 电 
кей 路 正常 | 9 Е 

在 高 压 变压器 或 控制 也 路 дч m [一 一 esa: hi 
Е 间或 局 部 短路 

























ИҢЕ 
管 恒 温 器 
i 接 将 高 压 变压器 一 次 
线 故障 ka 




























更 换 电 
检查 控制 电路 各 个 零 部 件 ， 如 
主 副 联 锁 并 关 、 定 时 电动 机 功 — 
率 调 节 岂 动机 、 风 机 以 及 插 线 


端子 脱落 与 外 党 短 接 等 排除 或 更 换 投 坏 件 


图 1-2 微波 炉 不 工作 检修 流程 

再 熔断 ， 则 说 明 问 题 出 在 变压器 上 〈 查 高 压 变 压 器 高 压 绕组 是 否 发 生 臣 间或 局 部 短 
路 ); 知 通电 后 炊 丝 仍 熔断 ， 则 说 明 故 障 出 在 电源 控制 电路 中 〈 此 时 用 万 用 表 检 查 一 
次 绕组 开关 、 二 次 绕组 开关 、 监 控 开 关 、 转 盘 电动 机 等 是 否 存在 短路 ， 定 时 电动 机 、 
功率 调节 电动 机 、 风 机 以 及 搬 线 端子 脱落 与 外 壳 是 否 短 接 等 现象 ) 。 

【提示 帖 】 

1) 常见 故障 是 高 压 电 容 击 穿 ， 使 变压器 二 次 高 压 绕组 直接 通过 二 极 管 短路 、 
流 过 大 而 熔断 机 内 熔 丝 。 

2) 熔断 熔 丝 是 微波 炉 较 常 见 的 一 种 故障 ,通常 是 机 内 某 元 器 件 短 路 引起 的 ,但 
要 找到 是 哪 一 个 元 器 件 短 路 ,还 要 作 进 一 步 的 检查 。 微 波 炉 由 控制 电路 和 高 压 电 路 部 
分 组 成 ， 任 一 电路 发 生 故 障 都 不 能 正常 工作 。 在 维修 燃 断 熔 丝 故障 时 ， 以 高 压 变 压 器 
为 界 ， 分 别 检查 两 部 分 电路 ， 能 快速 找 出 故障 症结 所 在 。 
【问答 7】 微波 炉 能 加 热 ， 但 加 热 缓慢 ， 如 何 检修 ? 
电源 电压 异常 、 磁 控 管 有 问题 、 高 压 电容 失 容 或 漏电 、 高 压 整流 二 极 管 不 良 等 均 
使 微波 炉 加 热 缓 慢 ， 检 修 时 可 按 以 下 步骤 进行 检修 : 
1. 检查 供电 电路 
首先 检查 市 电 电 源 电压 是 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 检查 电源 电路 是 否 存 在 较 大 内 阻 或 
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接触 电阻 〈 微 波 炉 工作 时 流 过 的 大 电流 在 






































电线 或 接头 上 形成 较 大 压 降 ， 使 得 炉子 实际 


工作 电源 电压 明显 不 足 ， 从 而 出 现 加 热 慢 现象 )， 此 时 应 检查 电源 接线 板 或 电源 插座 
是 否 存 在 质量 差 、 熔 丝 管 座 是 否 有 问题 、 电 源 线 是 否 过 细 等 。 














2. 检查 磁 控 管 

















丝 引 脚 及 其 接 插 片 是 否 存在 接触 不 良 ; 





жр. н ИНЕ ОПЕ me, I OR 
电 电压 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 老化 ， 此 时 可 调换 磁 控 管 试 机 ， 也 可 用 测量 磁 控 管 灯 
丝 电 阻 是 否 正 常 及 查看 磁 钢 是 否 裂 开 等 方法 进行 确认 ， 当 硬 






































换 好 的 磁 控 管 。 


























首先 检测 磁 控 管 灯 丝 、 阳 极 的 供电 电压 是 否 正常 ; 车 电压 过 低 ， 则 检查 磁 控 管 灯 








若 灯 丝 引 脚 连接 较 松 且 有 油 拆 ， 则 用 酒精 棉 球 














hf 入 后 与 灯丝 引 脚 





А Б: ЖК 





























з. 检查 高 压 电 容 与 高 压 整流 二 极 管 
插 上 微波 炉 电源 插座 ， 用 万 用 表 2500V 直流 电压 挡 测 磁 控 管 灯 丝 对 地 电压 是 否 























认为 磁 控 





管 老化 ， 只 有 更 


正常 〈 正 常 一 般 为 一 2000V 左右 ,不 同 机 型 有 所 不 同 ); 车 电压 明显 偏 低 ， 则 检查 高 























异常 ， 则 说 明 高 压 整流 二 极 管 有 问题 。 
【提示 帖 】 





压 电 容 是 否 存在 失 容 或 漏电 现象 ; FRA. MH 
电阻 值 是 否 正 常 (正常 时 ， 正 向 电阻 值 为 100kQ、 反 向 电阻 值 为 无 穷 大 ); 若 电阻 值 






























































1) 测量 市 电 电 压 要 测 带 负载 的 电 
2) 对 于 磁 控 管 是 否 老 化 的 判别 ， 
于 19， 且 越 小 越 好 。 但 在 实际 测量 时 














阻 变 化 难以 区 分 况且， 即使 磁 控 管 严重 老化 ， 其 灯丝 











月 万 用 表 检 测 高 压 整流 二 极 管 的 正 反 向 





压 ， 不 要 仅 和 凭空 载 电 压 就 作出 判断 。 


























传统 的 方法 是 测量 灯丝 电阻 ， 正常 情况 下 应 4 
， 维 修 者 没有 毫 欧 表 或 电 桥 ， 对 于 毫 欧 级 的 电 
电阻 也 很 少 超过 19。 最 为 有 






































效 的 维修 方法 是 ， 用 代 换 法 试 一 下 ， 简 单 又 准确 。 
【问答 8] 微波 炉 炉 灯亮 、 转 盘 转 ， 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? 
引起 此 类 故障 的 原因 主要 有 功率 调节 器 异常 、 高 压 变压器 不 良 、 高 压 电容 有 故 











障 、 整 流 二 极 管 开路 等 。 下 面 分别 介 绍 检修 方法 : 





1. 功率 调节 器 异常 


























换 即 可 。 
2. 高 压 变压器 不 良 














一 























微波 炉 功 率 调节 器 的 作用 是 使 磁 控 管 周期 性 地 工作 ， 若 功率 调节 器 开关 触 点 在 工 
作 时 间 内 不 能 闭合 ， 则 微波 炉 磁 控 管 就 始终 不 会 工作 ， 也 就 会 出 现 本 例 故障 。 检 测 方 
法 是 用 万 用 表 检 查 高 压 变 压 器 一 次 绕组 上 有 无 220V 电压 即 可 进行 判断 ， 若 损坏 ， 更 


高 压 变压器 不 良 的 具体 表现 为 高 压 变 压 器 的 一 次 绕组 或 二 次 绕组 开路 ， 造 成 磁 控 











管 得 不 到 所 需 的 工作 电压 ， 从 而 引起 出 








类 故障 。 检 测 方法 是 用 万 月 


HXH 











EIF. ТЕХ 








的 情况 下 测量 高 压 变压器 的 一 次 绕组 和 二 次 绕组 电阻 值 。 正 常情 况 下 ， 

















高 压 变 压 需 一 





次 绕组 的 直流 电阻 值 为 1.50 左右 ， 二 次 侧 高 压 绕组 的 直流 电阻 值 为 1000 左右 ， 二 
次 侧 灯 丝 绕 组 的 直流 电阻 值 为 0.59 左右 。 如 果 电 阻 相差 较 大 ， 则 说 明 高 压 变 压 器 不 





良 ， 更 换 即 可 。 














з. 高 压 电容 有 故障 
当 高 压 电 容 击 穿 漏电 或 开路 时 ， 均 会 出 现 此 类 故障 。 检 测 方法 是 用 万 用 表 检 测 电 
容 有 没有 充 放 电能 力 即 可 判断 。 若 损坏 或 性 能 变 差 ， 更 换 即 可 。 

4. 整流 二 极 管 开路 或 击 穿 
当 整 流 二 极 管 开 路 或 击 穿 时 ， 磁 控 管 将 失去 高 压 ， 也 会 出 现 此 类 故障 。 用 万 用 表 
流 电 阻挡 测 其 正 反 向 电阻 即 可 。 更 换 相 同 规格 的 整流 二 极 管 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 9】 微波 炉 通电 后 炉 灯 不 亮 ， 电 动机 不 转 ， 不 能 加 热 ， 如 何 检修 ? 


机 械 式 微波 炉 通 电 后 炉 灯 不 亮 ， 电动 机 不 转 , 不 能 加 热 的 检修 方法 如 图 1 -3 
所 示 。 


【问答 10】 微波 炉 炉 腔 照 明灯 不 亮 ， 但 可 轻微 加 热 食 品 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 类 故障 的 原因 及 处 理 方法 如 下 : 

1) 变压器 高 压 绕 组 短路 ， 修 复 或 更 换 同 规格 变压器 ; 

2) 整流 二 极 管 击 穿 ， 更 换 新 的 整流 二 极 管 ; 

3) 高 压 电容 击 穿 ， 更 换 新 的 电容 ， 最 好 是 耐 压 更 高 的 电容 ; 
4) 售 压 整流 与 磁 控 管 之 间 存 在 短路 现象 ， 修 复 短 路 点 ; 

D 磁 控 管 老化 或 损坏 ， 更换 新 的 磁 控 管 ; 

6) 炉 门 安全 开关 损坏 ,修理 或 更 换 炉 门 安全 开关 ，。 


【问答 11】 微波 炉 炉 腔 照 明灯 不 亮 ， 也 不 能 加 热 食品 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 类 故障 的 原因 及 处 理 方 法 如 下 : 

1) 电源 变压器 绕组 烧 断 ， 修 复 或 更 换 同 规格 变压器 ; 

2) 过 热 保护 继电器 断 开 ， 若 风 道 堵塞 应 清除 杂 物 ， 若 风机 损坏 应 修复 或 换 新 ; 
3) 豪 调 继电器 烧 断 或 触 点 接触 不 良 ， 修 复 或 更 换 ; 

4) 微波 炉 定时 器 损坏 ， 修 复 或 更 换 ; 

5) 炉 门 未 关 严 ， 将 炉 门 关 严 。 


【问答 12] 微波 炉 有 时 能 加 热 有 时 不 能 加 热 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 类 故障 的 原因 有 : 电源 电压 过 低 C<180V); 功率 分 配器 触 点 接触 不 良 ; 
连接 电路 及 接 插 件 有 问题 。 检 修 时 首先 将 万 用 表 调 至 交流 电压 挡 ， 然 后 将 功率 开关 调 
至 最 高 挡 、 调 至 一 定 的 时 间 ， 然 后 用 万 用 表 检 测 高 压 变压器 两 端的 输入 端子 的 电压 是 
否 稳定 (正常 时 瞬间 电压 为 稳定 的 220V); 若 电压 不 稳定 ， 则 说 明 其 控制 电路 有 问题 
或 其 连接 电路 存在 接触 不 良 ， 此 时 检查 所 有 接线 端子 是 否 存在 松 脱 、 接 触 不 良 现 象 ; 
若 正 常 ， 则 检查 其 控制 电路 。 

【提示 帖 】 微 波 炉 加 热 功 能 时 好 时 坏 ， 大 多 是 高 压 部 分 的 接 插 件 接触 不 良 所 致 。 
此 类 故障 修 起 来 快 ， 但 容易 复发 。 以 下 介绍 防止 此 类 故障 复发 的 彻底 修复 方法 : 由 于 
微波 炉 内 的 高 压 部 分 接 插件 受热 膨胀 后 松 脱 ， 从 而 造成 故障 反复 出 现 ， 甚 至 修好 后 ， 
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通电 后 炉 灯 不 党 ， 电 动机 不 转 ， 不 能 加 热 


















ЭГЕ НЕЕ 0: БИШК; 
电源 线 存在 断 线 ? 


~ 





























MERNANI 
RRA Ж 修复 或 更 换 启动 开关 





НСИ А? 
6 
z KAEA EERI RETEK 
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з РЕ: ë Ж ИИ Н ДИЛ, ҮЙ, 
ЗЕ ан ЕЗД ЕХ)? 风 道 上 有 无 障 但 物 开 排除 





检查 放 关 并 修复 或 更 换 切 率 调 节 器 ? 


ЕШ 


ИЛЕ aw (OR a ГЕЛЕ НЕ) — АТ VERI 
ишы з ст 组 应 修复 或 更 换 
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高 压 电 容 开 路 ? 


高 压 
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О АА CERRADA R? 


磁 控 管 损坏 或 失效 





图 1-3 机 械 式微 波 炉 通电 后 炉 灯 不 亮 ， 电 动机 不 转 ， 不 能 加 热 检修 流程 




































































搬 回 家 即 再 次 出 现 故障 。 彻 底 的 解决 办 法 是 将 磁 控 管 的 触 点 、 变 压 需 输出 触 点 、 高 压 
电容 两 极 的 四 个 触 点 择 紧 后 ， 刊 去 插座 上 的 污 物 ， 再 用 焊锡 焊 牢 即 可 。 




















【问答 131 微波 炉 豪 调 过 程 中 炉 灯 突然 熄灭 ， 训 调 停止 ， 如 何 处 理 ? 


引起 此 类 故障 的 原因 及 处 理 方法 如 下 : 
1) 炉 门 安全 开关 损坏 ,修理 或 更 换 ; 








) 过 热 保 护 继电器 自动 断 开 ， 清 除 风 道上 的 障碍 物 ; 





3) 电源 压 敏 电 阻击 穿 ， 更 换 新 品 即 可 ; 














O 磁 控 管 过 热 ， 散 热 装置 不 好 ， 风 扇 电动 机 不 转 ， 





管 的 温度 到 正常 状态 即 可 。 
【问答 14] 微波 炉 操作 失灵 ， 如 何 检修 ? 





修复 风扇 电动 机 ， 降 低 磁 控 





操作 失灵 的 主要 表现 为 蜂 鸣 器 不 响 、 显 示 异 常 、 程 序 控制 器 失控 、 按 键 失 灵 、 不 





能 定时 等 ， 此 类 故障 主要 原因 为 控制 电路 失常 所 致 ， 对 于 机 械 式 微波 炉 主 要 应 检查 蜂 
电路 以 及 发 条 式 定 时 程控 需 。 
对 于 电脑 式微 波 炉 主 要 应 检查 电脑 板 上 的 复位 信号 


























鸣 右 及 其 定时 器 、 显 示 嚣 、 控 秆 


=. 






































， 基 准 电 压 、 电 源 电压 和 时 钟 

















信号 是 否 正常 ， 电 脑 板 本 身 是 否 损坏 ， 灯 丝 负 压 是 否 正 常 ， 显 示 器 本 身 是 否 损坏 。 在 





检修 此 类 故障 时 ， 显 示 器 的 负 压 、 电 脑 板 的 复位 信号 、 
的 触 点 往往 是 维修 的 重点 。 


【问答 151 微波 炉 过 烧 异 味 ， 如 何 检修 ? 








时 钟 信号 及 控制 面板 和 程控 融 





过 烧 异 味 故 障 表 现 为 在 正常 的 设 定时 间 内 烧 糊 食品 ， 或 烧 焦 元 器 件 ， 前 者 多 因 微 
波 炉 失控 引起 烧 坏 食物 和 机 内 物件 ， 后 者 是 指 因 过 电流 、 过 电压 而 烧 坏 元 器 件 。 





产生 此 类 故障 的 主要 部 位 有 磁 控 管 的 波导 管 损坏 、 

















微波 分 布 异常 、 高 压 电路 工作 异常 、 炉 内 脏 污 等 。 检 修 此 类 故障 时 应 重点 检查 控制 



































程控 器 失灵 、 电 路 参数 漂移 、 

















=, 








Ë 





路 、 高 压 电 路 、 磁 控 管 的 波导 管 、 风 扇 电 动机 及 机 内 布线 油污 是 否 异 常 。 





检修 时 ， 首 先 应 确定 故障 的 产生 部 位 ， 如 异味 来 自 











件 烧 焦 味 ， 从 而 确定 故障 是 由 控制 失灵 引起 的 加 热 过 度 ， 还 是 电路 不 良 或 过 载 引起 的 
电路 ， 如 定时 器 不 良 、 定 时 元 器 件 
性 能 不 良 、 功 率 控制 器 不 良 等 。 对 于 元 器 件 烧 焦 类 故障 应 重点 检查 负载 电路 及 大 











元 器 件 烧 坏 。 对 于 食物 烧 糊 类 故障 应 重点 检查 控 人 


== 


























流 、 大 电压 负载 元 器 件 。 
【问答 16】 微波 炉 按 键 失效 ， 如 何 检 修 ? 





何 处 ， 是 食物 烧 糊 味 还 是 元 器 
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微波 炉 按 键 失效 时 ， 首 先 检查 是 全 部 按键 还 是 部 分 按键 不 起 作用 ; 若是 部 分 按 








键 ， 如 启动 按键 不 起 作用 ， 则 检查 保护 电路 是 否 正常 ; 














漏电 现象 ， 若 有 ， 则 更 换 面板 按键 。 
【问答 17] 微波 炉 噪 声 大 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 三 个 方面 : 








若 不 正常 ， 则 更 换 保护 器 ; + 


正常 ， 则 更 换 面板 按键 。 若 是 全 部 按键 不 起 作用 ， 则 检查 按键 面板 内 部 是 否 有 短路 或 


1) 风机 扇 叶 发 出 噪声 。 知 是 ， 则 更 换 新 的 风机 扇 叶 《〈 如 无 扇 叶 ， 则 可 更 换 风 机 























2) 高 压 变 压 器 产生 噪声 。 若 是 ， 则 更 换 高 压 变 压 器 。 
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3) REPERE, FÆ, MERKE. 




























































































жу 3 
第 2 蔓 AIFS% 
ЕТЕ 一 
第 1 节 二 R 管 
型 号 = 数 备 注 
Io = 0. 98А / Геѕм == 45А / Ім = 50нА; URRM = 100 V/ 
TIESI 
Ursm=250V/Urm=1V 
Trcav) = Io = 1А/1ҥзм = 30A/Irm = 5A; URRM = 
整流 二 极 管 rav М Ta= 
1N4001 Окум = UR = 50V/UF™ = 1V/UnsM = 60У; Pp = 3W; 75°С{Д) 
о 
DO - 41 封装 
Iravi = 1А/ То = 1А/ Геѕм = З0А/ Гам = 5рА; URRM = О А 
1N4001G 整流 二 极 管 
Urwm =Ur =50V/Urm=1V; Pp=3W; рО - 41 封装 
TE Ircav)=1A/Irsv=30A/Irk=5pA; URRM 一 50VVUF 一 整流 二 极 管 rav H Ta= 
”av Pp 一 3W; DO-41 封装 75°С{&) 
То=1А/1ҥзм = 30А/1кв=10нА; Urru = Окам = Ок = 
整流 二 极 管 rav H Ta= 
1N4002 100V/Unsu = 120V/Ur = 1. 1V/Urcrms) = 70У; Pp = 75°С{Д) 
о 
3W; рО - 41 封装 
Tecavy = 1А/ 1ҥзм = 30А/1о=1А/1вм=5нА; URRM= 
1N4002G 100V/Urwm = Ок =50V/Uru =1V; Рь= 3%; DO - 41 整流 二 极 管 
封装 
БДР 下 CAv =1A/ Irs =30А/ Га =5:А; URRM 一 100VVUF = | Ж 1  (1к‹лу› 0 T. = 
”LV Pp=3W; DO-41 封装 75°С) 
То=1А/1ҥзм = 30А/1к=10нА; Urrm = кум = Ок = 
整流 二 极 管 (IFcav) 为 Ta= 
1N4003 200V/Ursm = 240V/Ur = 1. 1V/Urcrms) = 140 V; Po = C ft 
75 ) 
3W; рО -41 封装 
Irav = 1А/Іо=1А/ Іеѕм = 30А; URRM = 200У кум = 
1440036 ин 、 整流 二 极 管 
Ur=50V/Urm=1V; Pp 二 3W; DO -41 封装 
То=1А/1ҥзм =30А/1к=10нА; UrrM=URwM=UR= x: 
整流 二 极 管 (IFcav) 为 T, 二 
1N4004 400V/Ursm = 480V/Ur = 1. 1V/Un¿ aus; = 280 V; Pp = 75°С{Д) 
о 
3W; рО - 41 封装 
Irav = 1А/1о=1А/1кєзм=30А; Urru =400У/ кум = 1 Н 
1N4004G 整流 二 极 管 





Ur=50V/Urm=1V; Pp 二 3W; DO -41 封装 

















































































































(2) 
型 号 参 数 备 Ж 
Tecav) =1A/Irsm = 30А/1к =5нА; Urru =400V/Ur=| 整流 二 极 管 〈TFeAv) 为 了 工 一 
1N4004GP Z 
1.1V; Pp 二 3W; DO- 41 封装 75°С{&) 
То=1А/1ҥзм = 30А/1к=10нА; Urrm = кум = Ок = 、 К 
° Й | ERORE drav Ta= 
1N4005 600V/Unasu = 720V/Ur = 1. 1У/0ь км5) = 420ү; Pp = 
75°C 1E) 
3W; DO-41 封装 
Irav =1А/10=1А/ Іеѕм =30А; Оввм =600V/Urwm = i 
1N4005G i 整流 二 极 管 
Ur=50V/Urm=1V; Pp 二 3W; DO-41 封 装 
Tecav) = 1А/1ҥзм = ЗОА/ Ів = 5нА; URRM =600V/Ur=| 整流 二 极 管 (IFcavy) 为 T, = 
1N4005GP е 
1.1V; Pp 二 3W; DO - 41 封装 75C 值 ) 
То=1А/1ҥзм = 30А/1к=10нА; Urrm =Urwm =Ur = И r КИР 
А 整流 二 极 管 (IFcav) 为 Ta= 
1N4006 800V/UrsM=1000V/UE=1. 1V/Urcrms) =560 V; Pp= TCD 
о 
3W; рО - 41 封装 
Irav) = 1А/1То=1А/1ҥзм=30А; Urrm = 800У Лум = 整流 二 极 管 〈TFeAv) 为 了 工 一 
140066 Е кан 
UR 50VV/UFw 1V; Pp=3W; DO -41 封装 75C 值 ) 
Iravi 二 1A/TFsM 二 30A/ 下 二 5pA; Urrm = 8007/0: = | 整流 二 极 管 (IFcay) 为 T, = 
1N4006GP т Коу 
1.1У; Pp 二 3W; DO - 41 封装 75C 值 ) 
Іо = 1А/1єзм = ЗОА/ Ir = 10нА; Ungu = Окум = Ов = 
134007 1000V/UnRsu = 1200 V/Ur = 1. 1V/Urcrms) = 700У; Pp = 整流 二 极 管 
3W; DO - 41 封装 
Irav = 1А/Іо = 1A/Issu = 30A; Оквм = 1000 V/ I 
1N4007G ' „| 整流 二 极 管 
Орум =Un=50V/Uru = 1V; Pp=3W; рО -41 封装 
Jecav) = 1A/Irsm = 30A/Ig = 5нА; UrrM = 1000У/| Ж IR (1к‹лу› ð T, = 
1N4007GP ч | 
Ur=1.1V; Pp 二 3W; DO -41 封装 75 Ë ) 
To = 150mA/ TFMx Surge 一 500mA/ Гем == 300mA; URRM = 
174148 Окум = Ок = 75У/ км = 100 V/Urm (Ir = 10њА) = 75У/ | 硅 开关 二 极 管 
Urcrms) = 53У; Ро = 500т№; trr = 4ns; DO – 35 封装 
Io=150mA/ Irm =300mA; UrrM = Окум = Ок = 100У/ 
1N4148W Оъм (ъ= 10тА) = 0. 85V/Urcrms) =71V; Рь=0.4\/; 贴 片 快 速 开 关 二 极 管 
t= 4ns; SOD - 123 封装 
Io=150mA/ Irm = 300mA/ Гам = lA; URRM = Окум = 
1N4148WS (Ок = 75У/0ъм (Ir = 10mA) = 0. 85V/Urcrms) = 53У; | 贴 片 快速 开关 二 极 管 





Pp 二 0. 2W; t= 4ns; 500 - 323 封装 








72 





(2) 
Іо = 150тА/ Irm =250mA/ (Ок = 75У) = 11А; URM = 
1N4148WT | 100У/0 = 80V/Ur ( Ir = 10њА) = 0. 85V/Urcruss = | 贴 片 快速 开关 二 极 管 


53V; Рь=0. 15%; t= 415; SOD - 523 封装 





Io === 130mA/ Гем = 400тА/ Гем = 0. SpA/ Tsurge = 

































































1SS133T -77 |600mA; Urm = 90V/Ur = 80V/Ur = 1.2V; Pp = 开关 二 极 管 
300mW; 1. =4п5; DO – 34 #2 
URM 90V/UR 80V/UFf 1 2V; Iru = 255тА/ 10 = 
185353 100mA/ Те = 400тА/1км = 0. 5pA/tr = 405; SOD - 高 速 开关 二 极 管 
323 封装 
Urm =55V/Ur=50V/Ur=1. 2V; Irm=255mA/Io= 
1SS354 100mA/l.a Í = 400тА/ Irm = 0. 5pA/tr = 4ns; SOD - 高 速 开 关 二 极 管 
323 封装 
О км 40V/UR 35VVUF 1. 2V; Irm=255mA/Io= 
155355 100mA/Isurge = 400тА/1км = 0. 5pA/tr = 4ns; SOD - 高 速 开关 二 极 管 
323 封装 
Trcav) = 350mA/Irsm = 30A/Irsm = 100mA/ Irm = Ea 
2CL3509 高 压 二 极 管 〈 代 号 : T3509) 
5нА; Urrm =9kV/Urm =9V 
Irav) = 350mA/Irsm = 30A/Irsm = 100mA/ Irm = 
2CL3509H 高 压 二 极 管 〈 代 号 : T3509H) 
5pA; Urrm =9kV/Urm =9V 
Tecav) = 350тА/1ҥ5м == 30А/1к5м == 100mA/ Irm == ТИ 
2С1.3512 高 压 二 极 管 (代号: T3512) 
5нА; Urrm = 12k V/Urm=10V 
Tecav) = 350mA/Irsm = 30A/Irsm = 100mA/ Irm = ETA Š ` 
2CL3512H ; 高 压 二 极 管 ( 代 号 ， T3512HD 
5нА; Urrm =12kV/Urm=10V 
Trcav) = 450mA/Irsm = 30A/Irsm = 100mA/ Irm = ИС 
2CL4509H ; 高 压 二 极 管 ( 代 号 :T4509H) 
5нА; Urrm =9kV/Uru = 10У 
Trcav) = 450mA/Irsm = 30A/Irsm = 100тА/ Irm = = 
2CL4510 高 压 二 极 管 〈 代 号 : T4510) 
SPA; Urrm =10kV/Uru =10 V 
Trcav) = 450mA/Irsm = 30A/Irsm = 100тА/ Irm = Ра те x 
2CL4512H 高 压 二 极 管 〈 代 号 : T4512H) 
SPA; Urrm =12kV/Uru =12V 
Ip АУ) = 350mA/Irsm 15А/Іаѕм = 50mA/ Irm = 
2CLG3508 高 压 二 极 管 (代号 ，T3508) 





l0uA; URRM 一 7. 5kV/Urm=13. Бү trr 一 0. 15ns 


















































































































































(2%) 
型 号 = ж 备 注 
Tecav) = 350mA/Irsm = 15А/Ікѕм = 50mA/TR = E AR pi T 
2CLG3508T 高 压 二 极 管 〈 代 号 : T3508) 
10нА; URRM 8kV/Urwu 14У; tr 一 0. 15ns 
高 压 双向 二 极 管 
2С1.501 IR = 10нАз Urrm=6kV(D1), Ukgu = 1. 7kV(D2) D2 D1 印 记 165: TS01 
RM p RRM RRM Pig 
PE —— | 
高 压 双向 二 极 管 
Irm = 10нА; UrrM = 6kV (D1), Окам = 1.5kV 
2CLS02 але к D2 Dl 印记 代号: Т802 
(D2) id 
I = 1 
高 压 双 向 二 极 管 
Irm = 10нА; Urrm = 6kV (D1), Urrm = 1. ЗКУ ID DI o.. А 
21.803 | 印记 代号: TS03 
(D2) ÞK 
r—— — e n 
2CLZ100/1 Іо=1. 0A (о Ta% 30°C{Ħ); Urrm=100kV 
2CLZ100/2 Io=2.0A (Io 在 Ts 为 30 B); Urrm =100kV 
2CLZ150/1 Io=1.0A (Io 在 Ts 为 30 fB); Urrm =150kV 
ZCLZZ00/1 Io= .0A (To 在 TA 为 30°C 值 ) ; Urrm = 200КУ 
2CLZ30/1 Io = . 0A (To 在 Тл 30% (9) ; Unga = 30k V 
2CLZ30/2 Io=2. 0A (To 在 ТА 为 30°C 值 ) $ Urrm = 300k V 
2CLZ40/1 Io=1. 0A (To 在 TA 为 30°C 值 ) ; URRM 王 40 kV 
2CLZ40/2 Io=2. 0A (To 在 TA 为 30:C 值 ) š Urrm = 40 kV 
2CLZ50/1 Io=1.0A (To 在 TA H 30°C); URRM =50kV 
2CLZ50/2 Io=2. 0A (To 在 Ta X 30°С (й); Urrm=50kV 
2CLZ75/2 Io=2.0A (To 在 ТА 30 ËB); Urrm =75kV 
2DL10/0. 002 Io=0. 002A/Irm =0. 04A/Ir=5uA; Оккм =10kV 高 压 硅 堆 
2DL10/0. 005 Io=0. 005A/Irm=0. 1A/Ir=5pA; Ungu =10kV A НЕТ HË 
2DL10/0. 01 Io=0. 01А/1ҥм = 0. 2А/Ік=5рА; Urrm = 10k V 高 压 硅 堆 
2DL10/0. 02 То = 0. 02A/Irm=0. 4A/Ir=5pA; Оккм=10КУ 高 压 硅 堆 
2DL10/0. 05 То=0.05А/1ҥм=1А/1кв=10нА; UrrM=10kV 高 压 硅 堆 
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型 号 5 数 备 
2DL10/0. 1 To 三 0.1A/TFx 王 2A/ 下 三 10kA;， UrrM=10kV T ЖЕЕ 
2DL10/0. 2 Io=0. 2A/Irm=4A/Ir=10pA; UrrM=10kV 高 压 硅 堆 
2DL10/0.3 Io=0. 3A/Irm=6A/Ir=10pA; Urrm=10kV 高 压 硅 堆 
2DL10/0.5 10=0. 5A/Irm=10A/Ir=10pA; UrrM=10kV 高 压 硅 堆 

2DL10/1 Іо=1. 0А/1ҥм=20А/1к=10нА; UrrM=10kV 高 压 硅 堆 
Io = 2, ОА/ Irm = 40А/1к = І0рА; URRM = 10kVVUF = 
2DL10/2 高 压 硅 堆 
20V 
2DL10/3 Io=3. 0A/Irm=60A/Ir=10pA; Urrm =10kV 高 压 硅 堆 
2DL10/5 Io=2. 0A/Irm=100A; UrRM=10kV/Ur=20V 

2DL100 Io=1. 0A/Irm=20A; Оккм =100kV/Ur =20V 

2DL100/0. 002 Io=0. 002A/Irm =0. 04А/ 16 =10рА; UrrM=100kV 高 压 硅 堆 
2DL100/0. 005 Io=0. 005А/1ҥм=0.1А/1к=10нА; Оккм = 100КУ 高 压 硅 堆 
2DL100/0. 01 10=0. 01А/1ҥм = 0. 2А/1в=10нА; URrRM=100kV 高 压 硅 堆 








2DL100/0. 015 Io=0. 015A; Urrm=100kV 





Io =0. 02A/ ьм = 0. ДА/ Ір = l0uA; URRM = 100КУ; 









































2DL100/0. 02 高 压 硅 堆 
Ur=200V 
Іо = 0. 05A/ Irm = 1A/Ir = 10нА; Ungu = 100kV/Ur = БЕ | 
2DL100/0. 05 高 压 整 流 硅 堆 
200V 
Io = 0. 1A/Irm = 2А/ 16 =10рА; Urrm = 100kV; Ur = 
2011100/0. 1 
200 V 
Іо = 0. 2А/1ҥм = 4A/ Ir = 10A; Ungu = 100kV/Ur = 22 
2DL100/0. 2 高 压 硅 堆 
200V 
2DL100/0.3 І0=0. 3A/Irm=6A/Ir=10pA; UrrM=100kV 高 压 硅 堆 
Іо= 0. 5А/ Іьм = 10А/1к = 10А; Urrm = 100kV/Ur=| _ 
2DL100/0. 5 O FM R i RRM F 高 压 硅 堆 
200 V 
2DL100/1 Io = 1. 0A/Irm=20A/Ir=10pA; Urrm = 100k V 高 压 硅 堆 
То= 2. 0A/ Irm = 40А/ Ir = 20нА; Urrm = 100kV/Ur = 
2DL100/2 
200 V 
2DL100/3 Io=3. 0A/Irm=60A/Ir=30pA; UrrM=100kV 





2DL120/0. 002 Io=0. 002A/Irm =0. 04А/ 16 =25.А; UrrM=120kV 高 压 硅 堆 





2DL120/0. 005 Іо = 0. 005А/ ьм =0. 1А/1в=25нА; Оккм = 120КУ 高 压 硅 堆 








2DL120/0. 01 Io=0. 01A/Irm=0. 2А/1к=25нА; Urrm=120kV 高 压 硅 堆 




















































































































(2%) 
型 号 2 ж 备 
2DL120/0. 02 Io=0. 02A/Irm=0. 4A/IrR=25uA; UrrM=120kV 高 压 硅 堆 
2DL120/0. 05 Іо = 0. О5А/ Гем =1А/ к =25:А; Ungu =120КУ T JE Ë HE 
2DL120/0. 1 lIo=0.1A/Iru 2A/IR==25uA; Urrm=120kV 高 压 硅 堆 
2DL120/0. 2 Io=0. 2A/Irm=4A/Ir=25pA; URRM 一 120kV 高 压 硅 堆 
2DL120/0.3 Io=0. 3A/Irm=6A/Ir=25pA; Urrm=120kV T JE EHE 
2DL120/0. 5 Io=0. 5A/Irm=10A/Ir=25uA; Urru =120kV 高 压 硅 堆 
2DL120/1 Іо= 1. 0А/1ҥм=20А/1к=25нАз Ungu =120kV 高 压 硅 堆 
2DL120/2 Io=2. 0A/Irm=40A/Ir=25pA; Urrm=120kV 高 压 硅 堆 
2DL120/3 Io=3. 0A/Irm=60A/Ir=304A; UrrM=120kV 高 压 硅 堆 
2DL15/0. 002 Іо = 0. 002А/ ем =0.04А/1&=30нА; UrrM=15kV 高 压 硅 堆 
2DL15/0. 005 Io=0. 005А/ ем =0. 1A/Ir=5pA; UrrM=15kV 高 压 硅 堆 
2DL15/0. 01 Іо = 0. О1А/ ьм =0. 2А/1в=5нАз UrrM= 15КУ 高 压 硅 堆 
2DL15/0. 02 Io=0. 02А/1ҥм =0. 4А/ Га = 5рА; UrrRM=15kV T E EHE 
2DL15/0. 05 Io=0. 05A/Irm=1A/Ir=5pA; UrrM=15kV 高 压 硅 堆 
2DL15/0. 1 Io=0. 1A/Irm=2A/Ir=10pA; UrrM=15kV 高 压 硅 堆 
2DL15/0.2 Io=0. 2А/1ҥм=4А/1в=10нА; UrrM=15kV 高 压 硅 堆 
2DL15/0.3 Io=0. 3A/Irm=6A/Ir=104A; UrrM=15kV 高 压 硅 堆 
2DL15/0. 5 Іо = 0. 5А/ ем =10А/ к= 103А; Ungu =15kV 高 压 硅 堆 
2DL15/1 Io=1. 0А/1ҥм=20А/1к=10нА; UrrM=15kV 高 压 硅 堆 
ЕТЮР Іо = 2. 0А/ Irm = 40А/ Ir = 10A; Оккм = 15kV/Ur = 
40У 
ТА Іо = 3. 0A/ Irm = 60А/ Ir = 104A; UrrM = 15kV/Ur = 
40У 
2DL15/5 Io=5. ОА/ ем =100А; Urrm =15kV/Urp =40V 
2DL150 Io=1. 0A/Irm=20A; UrrM=150kV/UE=300V 
2DL150/0. 002 Io=0. 002A/Irm=0. 04A/Ir=25pA; Ungu =150kV 高 压 硅 堆 
2DL150/0. 005 Io=0. 005A/Irm=0. 1A/Ir=254uA; UrrM=150kV 高 压 硅 堆 
2DL150/0. 01 Io=0. 01A/Irm=0. 2А/1к=25нА; UrrRM=150kV 高 压 硅 堆 
2DL150/0. 015 Io=0.015A; UrrM=150kV 
ОРИ? Іо =0. 02А/ ьм =0. 4A/Ir=5pA; Оввм =150kV/Ur = Бый 
300V 
Io=0. 05А/ Irm = 1A/ Ir = 25A; Ungu = 150kV/Ur = 


2DL150/0. 05 





300V 








高 压 整流 硅 堆 
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型 号 5 ж 
ТИ Io = 0. 1A/Irm = 2А/ Ir = 10A; URRM = 150kV/Ur = ЕИ 
300V 
Io =0. 2А/ Irm = 4A/ Ir = 25A; Urrłm =150kV/Ur =| __ 
2DL150/0. 2 高 压 硅 堆 
300V 
2DL150/0. 3 Io=0. 3A/Irm=6A/Ir=25uA; UrrM=150kV 高 压 硅 堆 
DEENS Io=0. 5А/ Irm =10A/ Ir = 254A; Urrm = 150kV/Ur = SER 
300V 
2DL150/1 Io=1. 0А/ Ім =20А/ 16 = 25рА; Urru =150kV 高 压 硅 堆 
2DL150/2 То =2. ОА/ Тем =40А/ к = 30А; UrrM=150kV 高 压 硅 堆 
2DL150/3 То = 3. ОА/ Іъм = 60А/ Гк = 40А; UrrM=150kV 高 压 硅 堆 
2DL180/0. 002 Io=0. 002A/Irm=0. 04A/Ir=30pA; UrrM=180kV 高 压 硅 堆 
2DL180/0. 005 Io=0. 005А/1ҥ#м =0.1А/1к=30нА; UrrM=180kV 高 压 硅 堆 
2DL180/0. 01 Io=0. 01A/Irm=0. 2A/Ir=304A; UrrM=180kV 高 压 硅 堆 
2DL180/0. 02 Іо =0. 02А/1ьм =0. 4А/1к=30нА; Urrm=180kV 高 压 硅 堆 
2DL180/0. 05 То =0. 05А/ ьм =1А/1к=30нАз UrrM=180kV 高 压 硅 堆 
2DL180/0. 1 Io=0. 1A/Irm=2A/Ir=304A; Urrm=180kV 高 压 硅 堆 
2DL180/0.3 Io=0.3A/Irem=6A/Ir=30uA; Urrm=180kV T JS Ë HE 
2DL180/0. 5 Io=0.5A/I =10А/ 16 =30:А; Ungu =180kV 高 压 硅 堆 
2DL180/1 Io=1.0A/Irm=20A/Ir=30pA; UrrM=180kV ПОЕНЕ 
2DL180/2 Іо = 2. 0А/1км =40А/1к=40нА; Оккм = 180kV 高 压 硅 堆 
2DL180/3 Io=3. 0А/1ҥм=60А/1к=40нА; UrrM=180kV 高 压 硅 堆 
2DL18A Irm= 20A; URRM 王 2100V 
2DL2/0. 002 Io=0. 002A/Irm=0. 04A/Ir=5pA; URRM 一 2kV 高 压 硅 堆 
2DL2/0. 005 То = 0. 005А/ ьм =0. 1А/ Га =5рА; UrrM=2kV 高 压 硅 堆 
2DL2/0. 01 Io=0. 01A/Irm=0. 2A/Ir=5pA; UrrM=2kV 高 压 硅 堆 
2DL2/0. 02 Io=0. 02A/Irm=0. 4A/Ir=5pA; UrrM=2kV 高 压 硅 堆 
2DL2/0. 05 Io=0. 05А/Іьм =1A/IrR=10pA; Urrm=2kV 高 压 硅 堆 
2DL2/0. 1 Io=0. 1А/ Ім =2А/16 =10рА; UrrM=2kV 高 压 硅 堆 
2DL2/0. 2 Іо =0. 2А/1+м=4&4А/1в=10нА; Оккм =2kV 高 压 硅 堆 
2DL2/0. 3 Io=0. 3A/Irm=6A/Ir=10pA; Unku = 2kV 高 压 硅 堆 
2DL2/0.5 Io=0. 5А/1ҥм=10А/1к=10нА; UrrM=2kV 高 压 硅 堆 
2DL2/1 ТІо= 1. 0А/1ҥм=20А/1к=10нА; UrrM=2kV 高 压 硅 堆 




















































































































( 续 ) 
2DL2/2 Io=2. 0A/Irm=40A/Ir=10pA; UrrM=2kV 高 压 硅 堆 
2DL2/3 To 一 3. ОА/ ем = 60А/ к =10рА; Urrm =2kV 高 压 硅 堆 
2р120 Іо = 0. 01А; URRM =20kV 
2DL20/0. 002 Io=0. 002A/Irm=0. 04A/Ir=5pA; Urrm = 20k V 高 压 硅 堆 
2DL20/0. 005 Io=0. 005A/Irm=0. 1A/Ir=5pA; UrrM=20kV 高 压 硅 堆 
2DL20/0. 01 Io=0. 01A/Irm=0. 2A/Ir=5uA; Овкм = 20k V 高 压 硅 堆 
2DL20/0. 02 Io=0. 02А/ ьм =0. 4А/ 6 =5рА; UrrRM=20kV 高 压 硅 堆 
2DL20/0. 05 Іо = 0. 05А/ м =1А/ 16 =10.А; UrrM=20kV 高 压 硅 堆 
2DL20/0. 1 Io = 0. ІА/ Гем = 2А/ 15 = 10А; URRM 一 20kV 高 压 硅 堆 
2DL20/0.2 Io=0. 2А/1к,м=4А/1к=10нА; URRM 一 20kV 高 压 硅 堆 
2DL20/0. 3 Io = 0. ЗА/ рм = 6А/ к =10рА; Urrm=20kV 高 压 硅 堆 
2DL20/0. 5 Io=0. 5А/ ем =10А/ к =10рА; UrrM=20kV T JE EHE 
2DL20/1 Io = 1. 0A/Irm=20A/Ir=10pA; Urrm = 20kV 高 压 硅 堆 
TO 一 2. ОА/ Irm =40А/1к = l0uA; URRM =20kV/Ur = 
2DL20/2 
40У 
Io = 3. ОА/ Ім = 60А/ Ik= l0 A; URRM = 20k V/Up = 
2DL20/3 
40V 
2DL20/5 Io=5. 0A/Irm=100A; UrrM =20kV/Ur =40V 
2DL200 Io 1. 0А/1ҥм=20А; URRM 一 200kVVUF 一 400V 
2DL200/0. 002 Io = 0. 002А/ 1м =0. 04А/ 16 = 30А; URRM = 200КУ 高 压 硅 堆 
2DL200/0. 005 Io = 0. 005А/ Ім = 0. 1А/16=30рА; Urrm = 200КУ 高 压 硅 堆 
2DL200/0. 01 To=0. 01A/IFem=0.2A/Ir=30pA; Оккм =200kV 高 压 硅 堆 
2DL200/0. 015 Io=0. 015A; Urrm =200kV 
Io=0. 02А/1ҥм=0. 4A/Ir=5pA; URRM = 200 kV/Ur = 
2DL200/0. 02 高 压 硅 堆 
400V 
Io= 0. 05A/ Ім = 1А/1к = 30pA; URRM = 200 kV/UE = > 
2DL200/0. 05 高 压 硅 堆 
400V 
І = 0. 1A/ IM = 2А/ Ir = І0рА; URRM = 200 kV/Uf == е 
2DL200/0. 1 高 压 硅 堆 
400V 
І = 0. 2A/ IM = 4A/ Ir = І0рА; URRM = 200 kV/Ur = 25 
201.200/0. 2 高 压 硅 堆 
400V 
2DL200/0. 3 10=0. 3А/1ҥм=6А/1к=30нА; Ungu =200kV 高 压 硅 堆 
Io= 0. 5A/ Te ы 10A/ Ir = 304A; URRM = 200kV/Ur == КЕ 
201.200/0. 5 高 压 硅 堆 





400V 
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2DL200/1 Іо=1. 0A/Irm=20A/Ir=304A; UrrM=200kV 高 压 硅 堆 
2DL200/2 Io=2. 0A/ Irm =40А/ Ir =40рА; Urrm = 200k V 高 压 硅 堆 
2DL200/3 Io —=3. 0A/Irm=60A/Ir=40pA; Urrm = 200k V 高 压 硅 堆 
2ZDL220/2 Io=2. 0A/Irm=40A/ Ir =50pA; URRM = 220k V 高 压 硅 堆 
2DL220/3 TO 一 3. 0A/ Irm =60А/1к=50нА; Urrm = 220k V 高 压 硅 堆 
2DL25/0. 002 Io =0.002A/Isu=0.04A/IR=58A; UrRM=25kV 高 压 硅 堆 
2DL25/0. 005 Io=0. 005А/ ем =0. 1А/Ік=5рА; URRM = 25 КУ 高 压 硅 堆 
2DL25/0. 01 Io=0. 01A/Irm=0. 2А/1в=5нА; Оккм = 25кУ 高 压 硅 堆 
2DL25/0. 02 Io=0. 02A/Irm=0. 4A/Ir=5pA; Оккм=25КУ 高 压 硅 堆 
2DL25/0. 05 Io = 0. 05А/ Гем =1А/16 =10рА; Urrm = 25У 高 压 硅 堆 
2DL25/0. 1 Io=0. 1A/Irm=2A/IrR=10pA; Urrm=25kV 高 压 硅 堆 
2DL25/0. 2 То = 0. 2А/ ем =4А/ Гк =10рА; UrrM=25kV 高 压 硅 堆 
2DL25/0. 3 Io=0. ЗА/ рм =6А/ а =10:А; Окем =25kV 高 压 硅 堆 
2DL25/0. 5 Io=0. 5A/Irm=10A/Ir=10pA; Urrm = 25kV 高 压 硅 堆 
2DL25/1 Io=1. 0А/ Тем =20А/16 =10рА; Urrm=25kV 高 压 硅 堆 
Io = 2, ОА/ Ім = 40А/ Ir = І0рА; URRM == 25kV/Ur = 
2DL25/2 
70V 
lo=3. 0A/ Irm = 60А/1к = 10pA; URRM = 25kV/Ur = 
2DL25/3 | 高 压 硅 堆 
70V 
2DL25/5 Io=5. 0A/Irm=100A; Urrm =250kV/Ur=70V 
2DL250/0. 002 Io=0. 002A/Irm =0. 04А/ 16 =40рА; UrrM=250kV 高 压 硅 堆 
2DL250/0. 005 | Io=0.005A/Is=0.1A/IR=40nA; Ungu =250kV 高 压 硅 堆 
2DL250/0. 01 10=0. 01А/1ҥм = 0. 2А/1в=40нА; URRM=250kV 高 压 硅 堆 
Io=0. 02A/Irm=0. 4A/Ir=5pA; URRM = 250 kV/Ur = БИ 
2DL250/0. 02 高 压 硅 堆 
500V 
10= 0. 05А/ Јем == 1А/1к = 40А; URRM = 250 kV/UE == 22 
2DL250/0. 05 高 压 硅 堆 
500V 
Io 一 0. 1A/ Irm к= 2А/ Ir == І0рА; URRM = 250 kV/Ur = 
2DL250/0. 1 高 压 硅 堆 
500V 
Io 一 0. 2А/1ҥм == 4A/ Ir = 50 1А; URRM = 250 kV/Ur == Ка 
201.250/0. 2 | 高 压 硅 堆 
500V 
2DL250/0. 3 Io=0.3A/Is =6А/ 6 =40:А; UrrM=250kV 高 压 硅 堆 
To 三 0. 5A/ Irm = 10A/ Ir = 40А; URRM = 250k V/UFf == КЕ 
201.250/0. 5 y 高 压 硅 堆 
500 














































































































(2%) 

型 号 2 ж 备 
2DL250/1 Io=1. 0A/Irm=20A/Ir=404A; Ungu =250kV 高 压 硅 堆 
2DL250/2 Іо = 2. ОА/Іъм = 40А/ к =50:А; UrrM=250kV 高 压 硅 堆 
2DL250/3 Io=3. 0А/1ҥм=60А/1к=50нАз; UrrM=250kV 高 压 硅 堆 
2DL3/0. 002 То = 0. 002А/ ьм = 0. О04А/ 16 = 5А; UrRM=3kV 高 压 硅 堆 
2DL3/0. 005 Io=0. 005A/Irm=0. 1А/1к=5нАз UrrM=3kV J JS Ë HE 
2DL3/0. 01 Io=0. 01A/Irm=0. 2A/Ir=5pA; Urrm=3kV 高 压 硅 堆 
2DL3/0. 02 Io=0. 02А/1ҥм =0. 4A/Ir=5pA; Оккм = ЗКУ T JE EHE 
2DL3/0. 05 Io=0. 05A/Irm=1A/Ir=10pA; Urru =3kV 高 压 硅 堆 
2DL3/0.1 10=0. 1A/Irm=2A/Ir=10pA; UrrM=3kV 高 压 硅 堆 
2DL3/0.2 То =0. 2А/ Іъм = 4А/1к =10рА; UrrM=3kV 高 压 硅 堆 
2DL3/0. 3 Io=0. 3A/Irm=6A/Ir=10pA; Оккм = 3kV 高 压 硅 堆 
2DL3/0. 5 Іо =0. 5A/Irm=10A/Ir=104A; UrrM=3kV 高 压 硅 堆 
2DL3/1 Io=1. 0A/Irm=20A/Ir=10pA; UrrM=3kV 高 压 硅 堆 
2DL3/2 Io=2. 0A/Irm=40A/Ir=10pA; UrrM=3kV 高 压 硅 堆 
2DL3/3 То = 3. 0А/1ҥм=60А/1к=10нА; UrrM=3kV 高 压 硅 堆 

2DL30 Io=0. 01А; UrrM=8kV 

2DL30/0. 002 Іо = 0. 002А/ ем =0. 04А/ 6 =5рА; Urru =30kV 高 压 硅 堆 
2DL30/0. 005 Io=0. 005A/Irm=0. 1A/Ir=5pA; UrrRM=30kV 高 压 硅 堆 
2DL30/0. 01 Io=0. 01A/Irm=0. 2A/Ir=5pA; UrrM = 30kV 高 压 硅 堆 
2DL30/0. 02 Іо =0. 02A/Irm=0. 4А/1к=5нАз UrrM = 30kV 高 压 硅 堆 
2DL30/0. 05 Io=0. 05A/Irm=1A/Ir=10pA; UrrM=30kV 高 压 硅 堆 
2DL30/0. 1 Io=0.1A/Irey=2A/Ir=10nA; UrrM=30kV 高 压 硅 堆 
2DL30/0. 2 То =0. 2А/ Іъм = 4А/1к =10рА; Оккм = 30КУ 高 压 硅 堆 
2DL30/0. 3 Io=0. 3A/Irm=6A/Ir=10pA; Оккм = 30КУ 高 压 硅 堆 
2DL30/0. 5 Іо = 0. 5А/1ҥм =10А/ к =10рА; Ungu =30kV 高 压 硅 堆 
2DL30/1 Io=1. ОА/ ьм =20А/1к=10нА; UrrM=30kV 高 压 硅 堆 
2DL30/2 Io=2. 0A/Irm=40A/Ir=10pA; UrrM=30kV 高 压 硅 堆 
2DL30/3 Іо = 3. 0А/1ҥм=60А/1к=10нА; Ungu =30kV 高 压 硅 堆 

高 压 二 极 管 

2Х062Н Ir=lpA; URRM 一 7kVCD1)VURRM 一 2. 1 一 2. 8kV(D2) 
ЕТ Гъсду = 350 тА/ Irs = 30А/ Ir =5рАСТА X 25°С)/1к РАЕС ИТР 





=50рА (TA 为 100°C); Urrm = 12k V/Ur=12V 
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DO -41 封装 


(2) 
型 号 参数 备 
Tecavy = 500тА/ Irs =40A/Ir=5pA; Ыккм=12КУ/| __ 
CL04 -12 高 压 二 极 管 
Ur=13V 
To 一 20А/ Тєзм = 240A/ Ir = І0рА; URM = 600V/Ur = 
D20XB60 
LIY 
Io = 25А/ Irsm 一 350A/ Ir = І0рА; URM = 600V/Ur = 
D25XB60 
LOSY 
Ire АУ) == 1A/Irsm = 40A/ Irc Ауу == 30нА/1к == 5нА; 
ERA15 -01 |Urrm = 100У/ км = 70V/Upc = 100У/0 = 1.1V; | 整流 二 极 管 
DO -41 封装 
TFeAv = 1А/1кзм = 40А/1кслу› = 30нА/1к = 5pA; 
ERA15 -02 URRM = 200VVURws = 140V/VUpc = 200V/Ur = 1.1V; 整流 二 极 管 
DO -41 封装 
Trcav) = 1A/Irsm = 40А/1к‹Ау› = 30нА/1к = 5рА; 
ERA15-04 |Urrm = 400V/Urms = 280У/0рс = 400V/Ur = 1. 1У; 整流 二 极 管 
DO -41 封装 
Гесдлу = 1А/1ҥзм = 40A/ клу = 30нА/1к = 5нА; 
ERA15 -06 URRM = 600V/Urms = 420V/Upe = 600V/Ur = 1.1V; 整流 二 极 管 
DO -41 封装 
TFeAv = 1А/1кзм = 40А/1кслу› = 30нА/1к = 5нА; 
ERA15 -08 |Urrm = 800V/URMs = 560V/Upc = 800У/0 = 1.1V; | WARE 
DO -41 封装 
Ircavo = 1А/ Геѕм = 40А/1кс‹лу› = 30нА/1к = 5нА; 
ЕКА15 - 10 URRM = lkV/Urms = 700V/Upc = 1000У/0 = 1.1У; 整流 二 极 管 





ESJC01 -09B 


Іо = 450тА/ Гкѕм =100mA/ Irs =30A/Ir=5pA (Ur = 
12kV); URRM = 9kV/UF = 8V (Ir = 350mA) /0; = 
9. 5kV (IL; = 100uA) 


高 压 二 极 管 
3 印记 








ESJC01 = 12В 





Іо = 350њА/ Irsm = 100њтА/ Irsm = 30А/ Га = 5А (Ur = 
12kV); UrrM = 12kV/Ur = 10У (Ir = 350mA) /U; = 
12. 5kV (Iz=100pA) 




















参 ж 


备 注 





ESJC13 -09B 


Tecav) =350mA/ Trsm = І00њА/ Геѕм = 30A/Ir = 5нА; 
UTRRM = 9КУ/ЦЕ = 10V ( Ip = 350mA) /UAv = 9,5 ~ 
15КУ (Ir=100pA) 


高 压 二 极 管 








ESJC13 -12B 


Tecav) = 350т1А / Irsm = 100тА/ Гьѕм = 30A/ Ir = 5рА; 
Urrm = 12kV/Ur = 12V (Ir = 350mA) /UAv = 12. 5 ~ 
18kV (Ir=100pA) 






























































НУ16 Іду =0. 75А; Окм =16kV/Uru = 14У 
HYV5 Iav=0. 75A; Urłm=5kV/Urm=8V 
高 压 双 向 二 极 管 nj] 
ЕТЕ І = 1А; URRM = 6kV (D1)/Urrm = 1. 7КУ (02); | 2X062H 直接 代 换 
U;=7—12V (D1)/Uz=2.1~2.7V (D2) BSD: 
D2 D1 
To = 350mA (TA 为 60°C) / Iru к= 30А/1к 一 l0uA 高 压 二 极 管 
HVM10 (TA 为 25%), Ir == 500„А СТА 为 125°); UTRM = | к О 
10kV/Ur = 12У 
To ЕС 350mA (TA 为 60°C) / Iru 一 30A/Ir = 10A 高 压 二 极 管 
HVM12 СТА 为 25%), Ir = 500„А СТА 为 125°); О км = SS a | 
12kV/Ur=12V 
Io == 350mA (TA 为 60°C) / Tem = 30А /1к = 10A 
HVM14 (Ta Ж 25°С), Ir =500pA (TA X 125C); UrM =|) 高 压 二 极 管 
14kV/Ur=14V 
Io == 350mA (TA 为 60°C) / Тем 一 30A/Ir = l0uA 
HVMI15 (Ta Ж 25°С), Ir = 500pyA (Ta 为 125'C); Uk 二 | 高压 二 极 管 
15kV/Ur=14V 
Io = 350mA CTA 为 60°C) /TEN = 30А/1к = 10A 
HVM16 (TA XH 25C), Ir = 500pA (Ta 为 1250); Urm 一 | 高 压 二 极 管 
16kV/Ur=14V 
Io = 350mA (TA 为 60°C) / Iru 一 30А/1к == l0uA 
HVM5 СТА 25C), Ir=500uA (ТА 125C); Шам = 5КУ/ | 高 压 二 极 管 





Ur=8V 
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(2) 
型 号 参 数 备 注 
Io=350mA (ТА 60°С)/1ҥм=30А/1к=10нА (TA 
НУМ8 М 25°С), IR=500 A (TA 125€); Uku =8kV/Ur= | 高压 二 极 管 
9V 
Io = 750mA (Ta 为 60'C) /Irm = 50А/1к = ІНА 
HVP10 (TA H 25°C), Ir = 500pyA (Ta H 125€); Ов = | 高 压 二 极 管 
10kV/UE=12V 
Io = 750mA 为 60°C) / Tem = 50А/1к = 10A 
HVP12 (Ta H 25C), Ir = 500рА (TA X 125C); UrM =| 高 压 二 极 管 
12kV/Ur=12V 
Io = 750mA СТА 为 60°C) / Iru 一 50А/1к == 10A 
HVP14 (TA H 25C), Ir = 500pyA (TA X 125C); Urm 二 | 高 压 二 极 管 
14kV/Ur=14V 
Io = 750mA СТА 为 60°C) /TEN = 50А/1к = l0uA 
HVP15 (Ta H 25), Ir = 500pyA (Ta X 125C); Uk =| 高 压 二 极 管 
15kV/Ur=14V 
To 一 750mA (TA 为 60°C) / Iru 一 50А/1к 一 l0uA 
HVP16 (Ta H 25C), Ir = 500pyA (Ta X 125C); U 二 | 高 压 二 极 管 
16kV/Ur=14V 
Io = 750mA (TA 为 60°C) /TEN = 50А/1к = 10A 
HVP5 СТА H 25C), 1к=500нА (ТАЖ 125C); Окм=5КУ/| 高 压 二 极 管 
Ur=8V 
To 一 750mA СТУ 为 60°C) / Iru 一 50А/1к ЕС l0uA 
HVP8 СТА 25°С), 1к=500нА (TA 125C); Окм=8КУ/| 高压 二 极 管 
Ur=9V 
高 压 二 极 管 
R TFCAV) = 500mA (TA 为 55°С) / Теѕм = 30А/1к == Pi F 
HVR-1X-3 
0. ЗА; Uku = 12kV/Ur=11V — ü _ 
高 压 二 极 管 
Ircav) = 500mA (TA 为 55C) /Irsm = 30А/ к= ™ Е 
НУВ -1Х -4 “г 
0. ЗрА; Urrm = 10 КУ/Ор = 10У —- S 
Г, = 5тА/ Гк = luA; Uz = 9,5 ~ 9, 9V/UR = 7. 5У; 
Н711А1 稳 压 二 极 管 





Pp=500mW; DO - 35 封装 































































































(2) 
型 号 参 数 备 
Hz А? 1, =5тА/1к =1нА; О; = 9. 7 ~ 10. l1V/Ur = 7. БУ Же 
1 i 下 二 极 和 
Pb 二 500mW; DO - 35 封装 Ия 
ООС Iz = 5тА/1к =1нА; U;=—=9.9—10.3V/Un = 7. 5V; ре 
1 i 下 二 极 和 
Pb 二 500mW; DO - 35 封装 a 
HZ Bl Iz=5mA/Ir=lpA; Uz=10 2 0. 6V/Ur =7. 5V; a 
Pp=500mW; DO-35 #3 a 
HZ B2 Iz=5mA/Ir=lpA; Uz=10.4~ 0.8V/Ur=7. БУ ке дк 
Pp 二 500mW; DO - 35 封装 s 
全 Г. =5њА/ = gA; О; = 10. 7—11. 1У/0 = 7. 5V; РОР 
Pp=500mW; DO - 35 封装 ИЕ 
Н711С1 1„=5шА/1к=1нА; Uz 王 10. 9 一 .3V/UnR= 7. SV: = и. 
Pp 二 500mW; DO - 35 封 ын 
Hz С? Iz=5mA/Ir= 1рА; О; = 11.111. 6V/Ur = .5У; 
Pp 二 500mW; DO - 35 #% 
HZ11C3 Iz=5mA/Ir=l1pA; U;=1 == .9V/Ur=7. 5V; 
Pp=500mW; DO - 35 封装 
HZ12A1 I1z=5mA/Ir= uA; Uz = ], 6==12, lV/Ur = 9. Бү E Же 
Pp 二 500mW; DO - 35 382 ЕЕЕ 
HZ12A2 Iz=5mA/Ir= 13А; О: = 11 9~12. 4У/0р = 9. БУ =й Ras 
Pp 二 500mW; DO - 35 $f} 和 
HZ12A3 Iz=5mA/Ir= 13А; Uz=12.2~12.7V/Ur= 9.5V; _ 
Pp 二 500mW; DO - 35 封 АРЕ 
Hzl2B1 1»=5тА/1 = нА; О, = 12. 4 ~ 12. 9V/Ur = 9. 5V; _ ү 
Pp 二 500mW; DO - 35 Ф]% s 
HZ12B2 Iz=5mA/Ir= 13.1У/0 = 9. 5V; _ же 
Ру=500т\/; шк 
HZ12B3 І, = 5тА/ 16 = нА; О; = РАЯ 9~13.4V/Ur = 9. 5V; Ж 
1 + 2 FE — H 
Pp=500mW; DO-35 $3 “е: 
ИРИ Iz=5mA/Ir= nA; Uz=13.2~13.7V/Ur = 9. 5V; E 
1 14 省 性 二 
Pb 二 500mW; DO - 35 封装 клин 
HZ12C2 Iz= 5mA/Ir = 1нА; Uz = 13. 5 ~ 14V/Ur = 9. 5V; Рта 
1 4—4 i EZIK E 
Pb 二 500mW; DO – 35 封装 ЕМВ 
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(E) 
型 号 = W & 
Iz=5mA/Ir= nA; Uz=13.8~14.3V/Ur= 9. 5V; 
HZ12C3 稳 压 二 极 管 
Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
Iz = 5тА/1к =25нА; Uz=1.6~1.8V/Ur = 0.5V; I 
HZ2A1 稳 压 二 极 管 
Pp=500mW; DO - 35 F 装 
1»=5тА/1к = 25нА; Uz=1.7~1. 9V/Ur =0. 5V; 
HZ2A2 稳 压 二 极 管 
Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
1»=5тА/ 1к=25 „А; Uz=1.8~2V/Ur=0. 5V; Pi = 
HZ2A3 | i 稳 压 二 极 管 
500mW; ро – 35 封装 
Iz= 5mA/Ir = 5нА; О; = 1.9 ~ 2. 1V/Ur = 0. 5V; я 
HZ2B1 稳 压 二 极 管 
Pp 一 500mW; DO - 35 封装 
І, = 5тА/ Ir =5нА; О =2 ~ 2. 2У/0р = 0. БҮ Po = 
HZ2B2 | | 稳 压 二 极 管 
500mW; DO- 35 封装 
Iz= 5mA/Ir = 5нА; О; = 2.1 ~ 2. 3V/UR = „Бу; 
HZ2B3 
Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
Iz = 5mA/Ir = 5pA; Uz = 2.2~ 2. 4V/Ur = 0. 5V; 
HZ2C1 
Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
Iz= 5mA/Ir = 5нА; О; = 2.3 ~ 2. 5V/Ur = 0. 5У; 
HZ2C2 稳 压 二 极 管 
Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
1; = 5mA/Ir = 54A; Uz 王 2.4 一 2.6V/UR = 0.5V; 
HZ2C3 | ў 稳 压 二 极 管 
PD 王 500mW ; роО = 35 封装 
Iz= 5mA/Ir = 51А; Uz = 2.5 ~ 2. ТМ/Јь = 0. 5У; 
HZ3A1 ; , 稳 压 二 极 管 
Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
Iz= 5тА/1к = 5нА; О; = 2.6 ~ 2.8V/Ur = 0. 5У; 
HZ3A2 j | 稳 压 二 极 管 
Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
І, = 5mA/Ir = 5pA; Uz =2.7~2.9V/Ur = 0. 5У; 
HZ3A3 i | 稳 压 二 极 管 
Ру=500т\/; DO - 35 封装 
TIz 一 5mA/ 下 二 57A; Uz 王 2.8 一 3V/UR 一 0.5V; Pr == 
HZ3B1 i | 稳 压 二 极 管 
500mW; DO – 35 封装 
Iz= 5mA/Ir = 5нА; Uz = 2.9 ~ 3. 1V/Ur = 0. 5V; 
HZ3B2 | 稳 压 二 极 管 
Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
І. = 5тА/ Ir = 5рА; О, = 3 ~ 3. 2V/UR = 0. 5V; Рь = Я 
HZ3B3 稳 压 二 极 管 





500mW; DO – 35 封装 











参 


数 





1; = 5mA/Ir = 5uA; Uz 一 3.1 一 3. 


3V/UR = 0. 5V; 































































































HZ3C1 Е 稳 压 二 极 管 
Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
Iz= 5mA/Ir = 5нА; О; = 3. 2 ~ 3. 4VVUR = 0. БУ Ў 
HZ3C2 稳 压 二 极 管 
Pp=500mW; DO - 35 F 装 
Г, = 5mA/Ir = 5нА; О, = 3.3 ~ 3. 5V/Ur = 0. 5У; 
HZ3C3 稳 压 二 极 管 
Pp=500mW; DO - 35 封装 
Iz=5mA/ Ir =5нА; Uz=3.4~3. 6V/Ur = V; Рр = 
HZ4A1 稳 压 二 极 管 
500mW; DO – 35 封装 
1»=5тА/1к = 5uA; Uz=3.5~3. 7V/Ur = V; Pe = р" 
HZ4A2 Í | ЕВИ 
500mW; DO – 35 封装 
І, = 5тА/ Ir = 5А; О, = 3. 0= 3, 8V/Ur=1V; Po = a 
HZ4A3 , 稳 压 二 极 管 
500mW; DO – 35 封装 
Iz=5mA/ Ir =5p4A; Uz=3.7~3. 9V/Ur=1V; Pp = 
HZ4B1 
500mW; DO-35 封装 
Iz=5mA/Ir=5pA; Uz=3.8~4V/Ur=1V; Pp = 
HZ4B2 0 
500mW; DO - 35 封装 
Го = 5тА/ Ів = 5рА; О; = 3. 9~4. 1V/Ur=1V; Рь= СА 
HZ4B3 | 稳 压 二 极 管 
500mW; DO – 35 封装 
Iz = 5mA/ Ir = 5нА; О, = 4 ~ 4. 2V/Ur = 1%; Pp = 
HZ4C1 Шш 稳 压 二 极 管 
500mW; DO – 35 封装 
Iz=5mA/ Ir =5pA; Uz=4.1~4. 3V/Ur= 1V; Pp = 2 
HZ4C2 | 稳 压 二 极 管 
500mW; DO - 35 封装 
Lz=5mA/Ir=5uA; Uz=4.2~4. 4V/Ur=1V; Pp = 
HZ4C3 í n 稳 压 二 极 管 
500mW; DO – 35 封装 
Г, 5mA/ Ir 5uA; Uz 4, 3-4, 5V/Ur=1. SV; Pe = 
HZ5Al PERE 
500mW; DO- 35 封装 
Iz= 5mA/Ir = 5нА; Uz =4.4— 4. 6V/Ur = 5V; 
HZ5A2 М 稳 压 二 极 管 
Ру=500т\/; DO - 35 封装 
Iz= 5mA/Ir = 5нА; Uz = 4.5 ~ 4.7V/Un = 1. 5У; 
HZ5A3 稳 压 二 极 管 
Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
Г, = 5тА/1к = 5нА; О, = 4. 6 ~ 4. 8V/UR = БУ; үз 
Н75В1 稳 压 二 极 管 











Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
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(E) 
型 号 = ЖЩ & 
Iz= 5mA/Ir = 5нА; U; = 4.7 ~ 4. 9V/Ur = 1. 5V; 
HZ5B2 稳 压 二 极 管 
Pp 二 500mW; DO-35 封装 
Lz=5mA/Ir= 5pA:; Uz=4.8~5V/Ur=1.5V; Pp= TEA 
HZ5B3 稳 压 二 极 管 
500mW; рО – 35 封装 
Г, 5mA/ Ir 5uA; U; 4. 9-5, 1V/Ur = 1. 5V; Pp= ER 
HZ5C1 í ои | BEDRE 
500mW; DO- 35 封装 
Iz=5mA/Ir =5нА; U;=5—5 2V/UR 王 1 5V; Рь= Е 
HZ5C2 ? 稳 压 二 极 管 
500mW; DO – 35 封装 
Г, 5mA/ Ir 5uA; Uz Se 3V/Ur=1. 5V; Po = 
HZ5C3 I ЖАШ ” | REDRE 
500mW; DO- 35 封装 
Iz= 5mA/ Ir = 5A; Uz = 5. 2 ~ 5. 5V/Ur = 2V; Pr = 2. 
HZ6A1 | ” | BEDRE 
500mW; DO - 35 封装 
І, = 5mA/ Ir = 5нА; О, = 5. 3 ~ 5. 6V/Ur = 2V; Pp = 
HZ6A2 
500mW; DO - 35 封装 
Iz= 5mA/Ir = 5pA; Uz=5.4~5. 7V/Ur = 2V; Pp = 
HZ6A3 
500mW; DO - 35 封装 
Iz= 5mA/ I = 5pA; Uz =5.5—5.8V/Un = 2V; Рр = x 
HZ6B1 二 极 管 
500mW; DO- 35 封装 
І, = 5mA/Ir = 5нА; Uz=5.6~5. 9V/Ur = 2V; Рү = 
HZ6B2 稳 压 二 极 管 
500mW; DO - 35 封装 
Hz6B3 І, == 5mA/ Гк = 5pA; Uz =5.7— 6V/UR == 2V; Pp =? 稳 压 二 极 管 
500mW; DO- 35 封装 
HZ6C1 L= 5mA/ Ir = 5рА; U; 一 5.8 一 4， 1V/UR == 2V; Pp = 稳 压 二 极 管 
500mW; DO- 35 封装 
Н76С? Iz = 5mA/ Ir = 5нА; U; =6— 6. 3V/UR == 2V; Pp = 稳 压 二 极 管 
500mW; DO- 35 封装 
Iz= 5mA/Ir = 5нА; О = 6.1 ~ 6. 4V/Ur = 2V; Pi = 
HZ6C3 i JE ZE 
500mW; DO - 35 封装 
Iz= 5mA/Ir = 1нА; О; = 6.3 ~ 6. 6V/UR = .5ү; 
HZ7A1 稳 压 二 极 管 
Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
Г, = 5mA/Ir = 1нА; Uz=6.4~6. 7V/URr = 3.5V; 
HZ7A2 稳 压 二 极 管 





Pp 二 500mW; DO - 35 封装 














































































































(E) 
型 号 £ ж & 
І, = 5mA/Ir = lA; Uz = 6.6 ~ 6. 9V/UR = 3. БУ; 
HZ7A3 稳 压 二 极 管 
Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
І, = 5тА/ І = 11А; Uz=6.7~7V/Ur = 3. 5V; Р! = 
HZ7B1 | ? 稳 压 二 极 管 
500mW; рО – 35 封装 
І, =5тА/ 6 =13А; Uz=6.9~7.2V/Urk=3.5V; Pb 一 
HZ7B2 Í п" ” | 稳 压 二 极 管 
500mW; DO - 35 封装 
Iz=5mA/ Ir = 1нА; Uz 王 7 一 7.3V/UR = 3.5V; Р 一 Oa 
HZ7B3 | i 稳 压 二 极 管 
500mW; DO - 35 封装 
Г, 5mA/ Ir lunA; U; 7. B= 7, 6V/UR =3. 5У; Ру= A 
HZ7C1 É Ы ” | Е 
500mW; DO - 35 封装 
Iz 5mA/ Ir luA; Uz Т3 7, ТУЛ = 3. 5V; Pi = 2. 
HZ7C2 т ” | BERE 
500mW; DO - 35 封装 
Iz 5mA/ Ir ІА; U; УЖ: ed 9V/Ur = . 5V; Po = 
HZ7C3 
500mW; DO - 35 封装 
Iz= 5mA/Ir = lA; О, = 7.7 ~ 8. lV/Ur = 5%; Рр = 
HZ9Al 
500mW; DO- 35 封装 
Iz= 5mA/ Ir = нА; Uz=7.9~8. 3V/Ur =5V; Pp = 
HZ9A2 
500mW; DO- 35 封装 
І, = 5mA/Ir = lpA; Uz = 8. 1 ~ 8. 5V/Ur = 5V; Рр = аса 
HZ9A3 а 
500mW; DO – 35 封装 
Н79В1 Iz=5mA/ Ir = uA; Uz=8. 38, 7V/UK = 5%; Po = Ë 压 二 极 管 
500mW; DO - 35 封装 
1»=5тА/1к=1нА; Uz=8.5~8.9V/Ur=5V; Pr = 
HZ9B2 É м ` ” | 稳 压 二 极 管 
500mW; DO – 35 封装 
HZ9B3 1. = 5њА/ Ir = нА; О; = 8. 7 ~ 9. 1V/Ur = 5%; Pr = 稳 压 二 极 管 
500mW; DO - 35 封装 
1„=5тА/1к =1нА; О, = 8. 9 ~ 9. 3V/Ur = 5V; Pr == же 
HZ9C1 稳 压 二 极 管 
500mW; DO - 35 封装 
1. = 5тА/ Ir = uA; Uz=9.1~9. 5V/Ur=5V; Pp= Уа 
HZ9C2 | 稳 压 二 极 管 
500mW; рО – 35 封装 
І, = 5тА/ І = 13А; О, = 9.3 ~ 9. 7V/AUR = 5%; Pr = ы 
HZ9C3 ме ” | =. 
< 











500mW; DO - 35 封装 
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(E) 
型 号 5 ж & 注 
Ir. у= 100mA/ Гекм = 225тА/ Тєзм = 500mA/ Ir = 
1004A (UR == 50У, ТА 为 150%), IR = 5nA (UR ЕС Ж р 
МА196 Е _ 开关 二 极 管 
15V), Ir=10nA (Ur = 50У); Ur =50V/Urrm = 50 V/ 
Ur=1. 2V; DO - 34 封装 
Io=30mA/ Irsm = 200mA/ Ir = 1нА; Urm =25У/Цк = ү 
RB721Q H REA A LA E 
20V/Ur =0. 37V; РО-34 封装 
Urm = 600VVUF = 1. 2V; Ir == І10:А/ Тесу = 13А/ 
КВУ – 1306 | 整流 桥 堆 
Isu = 80А 
Urm = 600/0 = 1. 05У; Ir = 50нА/1к‹лу› = 5A/ 
КВУ -1506 整流 桥 堆 
TFsM 一 200A 
Urm = 600V/Ur = 1. 1V; Ir == 10pA/Tecav = 15A/ 
RBV -1506S ' 整流 桥 堆 
TrFsM 一 150A 
UTRM = 600 V/Ur =]. 05V; Ir == 50нА/Тк‹лАу)› = 25А/ 
КВУ -2506 整流 桥 堆 
Irs = З50А 
О, = 94 ~ 106У/07ь = 76У; Ir = 0. 2pA/ Ir = 200њА/ a 
RD100EB БА 稳 压 二 极 管 
Iz=2mA (Zz 一 400Q); Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
U; = 9.19 — 10. 3V/UR 一 ТУ; Ir == 0.2нА/1ҥ к 
RD10EB 200mA/1z = 20mA (Zz = 80)/1; = 0.5mA (Zx = | 稳 压 二 极 管 
1200); Pp 二 500mW; DO -35 封装 
Uz = 9. 12 — 10. 39V/UR = TV; IR = 0. 21A/ Ir = 
RD10ES 150mA/Iz = 5mA (Хк = 200) /1; = 0.5mA (Хк = 稳 压 二 极 管 
1200); Pp 二 400mW; tw 二 4ns; DO -34 封装 
Uz=104~116V/Ur = V; Ir = pA/Ir =200mA/ Iz= 7 
RD110EB M 稳 压 二 极 管 
lmA (Ze =Q); Pp 一 500mW; DO -35 封装 
U; = 10.18 — 11. 26V/UR = 8V; Ir = 0. 2нА/1к т; 
RD11EB 200mA/Iz = 10mA (2; = 100)/Iz = 0.5mA (Zzr 一 | 稳 压 二 极 管 
1200); Pp 二 500mW; DO -35 封装 
Uz = 10. 18 ~ 11. 38V/UR =8V; Ти = 0. 2рА/ІЕ = 
RD11ES 150mA/Iz = 5mA (Аж = 200)/Iz = 0.5mA (Zk 二 | 稳 压 二 极 管 
1200); Pp=400mW; tr=4ns; DO - 34 封装 
Uz=114~126V/Ur=91V; 1в=0. 27A/ 开 三 200mA/ 
RD120EB 稳 压 二 极 管 





Iz=1mA (2;= 9000); Pp 二 500mW; DO -35 封装 









































( 续 ) 
型 号 参 数 备 
Uz = 11.13 ~ 12. 3V/UR = 9V; Љ = 0. 2рА/ІЕ == 
RD12EB 200mA/Iz = 10mA (Zz 二 12Q)/Iz 二 0.5mA (7ж=| Е 
1100); Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
Uz = 11.13 ~ 12.35V/Un = 9V; Ir = 0. 2uA/Ir 一 
RD12ES 150mA/Iz = 5mA (Zzk = 250) /1; = 0.5mA (7ж=| 稳 压 二 极 管 
110Q); Pp=400mW; 1. =4п5; DO - 34 封装 
U; = 120 — 140V/UR = 100V; IR === 0. 2pA/Ir = 
RD130EB 200mA/Iz = lmA (Zz = 11000); Pp = 500mW;| 稳 压 二 极 管 
DO -35 封装 
Uz = 12.18 ~ 13. 62V/Ur = 10У; 1к =0.2нА/1 = 
RD13EB 200mA/Iz = 10mA (Zz = 14Q)/Iz = 0.5mA (Zx = | 稳 压 二 极 管 
1100); Pp 二 500mW; DO-35 封装 
U; = 12.11 — 13. 66V/UR = 10V; Ir = 0. 2пА/ІЕ = 
RD13ES 150mA/1;= 5mA (Хк = 250) /1; =0.5mA (Zzr = Ж 
1100); Pp 二 400mW; tw 二 4ns; DO - 34 封装 
U; = 130 — 150V/UR = 110 V; Ir = 0. 2pA/ Ir = 
RD140EB 200mA/Iz=1mA (2; = 13000); Pp 二 500mW; DO -| 稳 压 二 极 管 
35 封装 
U; = 140 — 160V/UR = 120V; IR = 0.2нА/1 = 
RD150EB 200mA/Iz=1mA (2; = 15000); Pb 一 500mW; DO -| Ж 
35 封装 
Uz = 13. 48 ~ 15. 02V/Ur = 11У; 下 三 0.2pA/ 开 王 
RD15EB 200mA/Iz = 10mA (2; = 16Q)/1; = 0.5mA (Zn = | 稳 压 二 极 管 
1100); Pp 二 500mW; DO -35 封装 
Uz = 13.44 ~ 15. O09V/UR = 11У; Ir = 0. 2pA/Ir = 
RD15ES 150mA/1;= 5mAÀ (Zzk =250) /Iz=0.5mA (7җ=| 稳 压 二 极 管 
1100); Pp 二 400mW; tw 二 4ns; DO - 34 封装 
Uz 一 150 一 170V/UR = 130V; Ir = 0. 2pA/ Ir = 
RD160EB 200mA/Iz=1mA (2; = 17000); Pp=500mW; DO -| 稳 压 二 极 管 
35 封装 
Uz = 14. 87 ~ 16.5У/Ок = 12У; Ir = 0. 2рА/ІЕ = 
RD16EB 200mA/Iz = 10mA (Zz = 18Q)/1; = 0.5mA (Za = | 稳 压 二 极 管 





1500); Pb 一 500mW; DO - 35 封装 
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(2) 
О, = 14. 80 ~ 16. 51V/Ur = 12У; 1к =0.2нА/1 = 
RD16ES 150mA/Iz=5mA (Аж = 250) /1; =0.5mA (ХАж =! MEZE 
1500); Рь=400т\/; tw 二 4ns; РО-34 封装 
U; = 160 — 180V/UR = 140V; IR = 0. 2pA/Ir = 
RD170EB 200mA/Iz=1mA (4; = 19000); Рь=500т\/; DO -| 稳 压 二 极 管 
35 封装 
U; = 170 一 190V/UR = 140 V; Ir = 0. 2pA/ Ir == 
RD180EB 200mA/Iz=1mA (2; = 22000); Pp 二 500mW; DO -| 稳 压 二 极 管 
35 封装 
Uz = 16. ЗА ~ 18. 3V/Un = 13V; Ir = 0. 2pA/ If = 
RD18EB 200mA/Iz= 10mA (Z;¿= 230) /1; =0.5mA (Za = 稳 压 二 极 管 
1500); Pp=500mW; DO - 35 封装 
Uz = 16.22 ~ 18. 33V/Ur = 13У; 1к = 0. 2pA/Ir = 
RD18ES 150mA/Iz=5mA (Zzk = 300) /1; = 0.5шА (Zzr = 稳 压 二 极 管 
1500); Рь=400т\/; tw 二 4ns; РО-34 封装 
RD18ES Izr=0. 005A; О; =16. 23-18. 32У; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
U; = 180 — 200V/UR = 150V; IR == 0. 2pA/ Ir к= 
RD190EB |200mA/Iz=1mA (27,=24000); Pp 一 500mW; DO -| 稳 压 二 极 管 
35 封装 
RD190EB І, =1пА; Uz=180~200V; Рь=0. 5% 稳 压 二 极 管 
RD19A Izr=0. 005A; Uz=17~21V; Pp=250mW 稳 压 二 极 管 
RD19AL Iz-10mA; Uz=18.2V; Pp=250mW 稳 压 二 极 管 
RD19B Izr=0.02A; Uz=17~21V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD19C Гат =0. 06А; Uz=17~21V; Pp=3W 稳 压 二 极 管 
RD19D Izr=0. 2A; Uz=17~21V; Pp=10W 稳 压 二 极 管 
RD19DK 12 200тА; О; = 19У; Ръ=10№ 稳 E 二 极 管 
RD19DLM 1, 200њА; Uz=19V; Pp=10W 稳 压 二 极 管 
RD2. 0E Izr=0. 02A; О; =1. 88У; Pp=0.5W 稳 压 二 极 管 
U; = 1. 88 — 2. 2V/UR = 0. 5V; Ir = 120p A/ Ir = 
RD2. 0EB 200mA/Iz= 20mA (Zz = 1400)/1, = ША (Zx = | Ес 
20000); Pp 二 500mW; DO ~ 35 封装 
RD2. 0EB1 Iz=20mA; Uz=1. 88~2. 10V; Рь=0. 5% 稳 压 二 极 管 
RD2. 0EB2 Iz=20mA; Uz 一 2. 02 一 2. 20У; Pp=0.5W 稳 压 二 极 管 















































( 续 ) 
型 号 参 数 备 
Uz = 1. 88 ~ 2. 44V/Ur = 0.5V; Ir = 120нА/1к = 
RD2. 0ES 150mA/Iz=5mA (Zzxk = 1000)/I1z=0.5mA (Zx=] 稳 压 二 极 管 
10000); Pp 一 400mW; tr=4ns; DO-34 封装 
Uz = 2,12 ~ 2. 41V/UR = 0. ТУ; Ir = 1204А/1 = 
RD2. 2ЕВ 200mA/Iz= 20mA (Zz = 1200)/1› = тА (Zx =| 稳 压 二 极 管 
20000); Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
U; =2.11—2. 44V/UR = 0. TV; Ir = 120pA7/ Ir = 
RD2. 2ES 150mA/Iz=5mA (Zzk =100Q)/1; =0.5mA (7җ=| Ж 
10000); Pp 一 400mW; 1. =4п5; РО-34 封装 
Uz = 2.33 ~ 2. 63V/UR = 1V; Ir = 120pA/ Ir = 
RD2. 4EB 200mA/Iz= 20mA (Zz = 1000 )/1; = ImA (Zzr = 稳 压 二 极 管 
20000); Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
U; = 2. 32 — 2. 65V/UR = 1 V; Ip = 120нА/1к = 
RD2. 4ES 150mA/1z 一 5mA (Zzk = 1000)/1»= 0.5тА (Zzr =| 稳 压 二 极 管 
10000); Pp 二 400mW; tr=4ns; DO -34 封装 
U; = 2.54 ~ 2. 91V/UR = 1V; ъ= 100нА/1 = 
RD2. 7EB 200mA/Iz= 20mA (Zz = 100Q)/I; = lImA (Аж = 稳 压 二 极 管 
10000); Pp=500mW; DO - 35 封装 
U; = 2,52 ~ 2. 93V/UR = 1V; Ir == 1004A/Irp = 
RD2.7ES 150mA/1;=5mA (Хк = 1100) /Iz 二 0.5mA (7ж=| Ж 
10000); Pp 二 400mW; 1. =4п5; DO – 34 封装 
U; = 190 一 210V/UR = 160V; І = 0.2нА/1к = 
RD200EB 200mA/Iz=1mA (2; = 25000); Pp=500mW; DO -| 稳 压 二 极 管 
35 封装 
Uz= 18.11 ~ 20. 72V/Ur = 15У; І =0.2нА/1к = 
RD20EB 200пА/1 = 10mA (Z;¿= 280)/1, =0.5mA (Хк = | 稳 压 二 极 管 
2000); Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
U; = 18.14 — 20. 45V/UR = 15V; Ir = 0. 2пА/ІЕ 一 
RD20ES 150mA/Iz = 5mA (Zz = 300) /1; = 0.5mA (Zzr = 稳 压 二 极 管 
2000); Pp 二 400mW; 1. =4п5; DO - 34 封装 
Uz = 20. 23 ~ 22. 61V/Ur = 17У; Ік = 0. 2pA/Ir = 
RD22EB 200mA/Iz= 5mA (Zz = 300)/1; = 0.5mA (Zx 一 | 稳 压 二 极 管 





2000); Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
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(2) 
型 号 2 ж 备 
Uz = 20. 15 ~ 22. 63V/Ur = 17У; 1в=0.2нА/1к = 
RD22ES 150mA/Iz= 5mA (Zz = 300) /1: =0.5mA (Zx = | 稳 压 二 极 管 
2000); Pp=400mW; 1. =4п5; DO -34 封装 
RD22FB1 1, =10њА; О;=20. 45-21. 51У; Pb 一 1W 稳 压 二 极 管 
RD22FB2 Iz=10mA; Uz=21.1~22. 18V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD22FB3 Iz=10mA; Uz=21.75~22. 86V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD22FMB Iz=2mA; Uz=20. 8~23. 30V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD22JSAB Iz=5mA; Uz=20. 88~23. 17V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD22JSAB1 Iz=5mA; Uz=20. 88—21. 77У; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD22JSAB2 Iz=5mA; Uz=21.54~22. 47У; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD22JSAB3 Iz=5mA; Uz=22.23~23.17V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD22MB Iz=5mA; Uz=20. 88~23. 17V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD22MB1 Iz=5mA; Uz=20. 88~21.77V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD22MB2 Iz=5mA; Uz=21. 54~22. 47V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD22MB3 Iz=5mA; Uz=22.23~23.17V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD22MW Iz=5mA; Uz=20. 88~23. 17V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD22MWB Iz=5mA; Uz=20. 88~23. 17V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD22P -B Iz=5mA; Uz=20. 8 一 23. 30У; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD22S -B Iz=5mA; Uz=20. 8 一 23. 25V; Pb 一 200mW 稳 压 二 极 管 
RD22SL Iz=0. 5mA; Uz=20. 46 一 22. 82V; Pb 一 200mW 稳 压 二 极 管 
RD22SLN Iz=0.5mA; Uz=20.46~22. 82У; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD22UJN Iz=0.5mA; Uz=20. 46~22. 82V; Рь=0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD22UJNI1 Iz=0.5mA; О;=20. 46 一 21. 47У; Рь=0. 15№ 稳 压 二 极 管 
RD22UJN2 Iz=0. 5mA; О;= 21. 09—22. 15У; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD22UJN3 Iz=0. 5mA; Uz=21. 76-22. 82V; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD22UMB Iz=5mA; Uz=20. 81~23.25V; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD22UMB1 Iz=5mA; Uz=20. 81~21. 84V; Pb 一 0.15W 稳 压 二 极 管 
RD22UMB2 Iz=5mA; Uz=21. 46~22. 55V; Рь=0. 15% 稳 压 二 极 管 
RD22UMB3 Iz=5mA; Uz 一 22.15 一 23. 25У; Рь=0. 15% 稳 压 二 极 管 
Uz = 22. 26 ~ 24.81V/Ur = 19V; Ir =0.2нА/1к = 
RD24EB 200mA/Iz= 5mA (Zz = 350) /1; = 0.5mA (Zx =|) Ж 





2000); Pp 二 500mW; DO - 35 封装 



































( 续 ) 
型 号 2 Жж 备 
Uz = 22. 05 ~ 24. 85V/Ur = 19У; Гк =0.2нА/1к = 
RD24ES 150mA/Iz= 5mA (Zz = 350) /1; = 0.5mA (Zk 
2000); Pp 二 400mW; in 一 4ns; DO -34 封装 

RD24FB Iz-10mA; Uz=24.2V; Pb 一 1W 稳 压 二 极 管 
RD24FB1 1, =10њА; Uz=22.44~23.59V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD24FB2 1, =10њА; Uz=23.17~24.36V; Pb 一 1W 稳 压 二 极 管 
RD24FB3 І, =10њА; Uz=23.9~25.14V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD24FMB Iz=2mA; Uz=22. 8~25. 60У; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD24JSAB Iz=5mA; Uz=22.93~25.57V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 





RD24JSABI1 


І. =5тА; Uz=22. 93 一 23. 96У; Pp=400mW 


稳 压 二 极 管 





RD24JSAB2 





Г, =5тА; О, = 23. 72—24. 78V; Рр =400mW 


稳 压 二 极 管 










































































RD24MB Iz=5mA; Uz=22.93~25. 57V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD24MB1 Iz=5mA; Uz=22.93~23. 96У; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD24MB2 Iz=5mA; Uz=23.72~24.78V; Pb 一 200mW 稳 压 二 极 管 
RD24MB3 Iz=5mA; Uz=24. 54~25. 57У; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD24MW Iz=5mA; Uz=22.93~25. 57V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD24MWB Iz=5mA; Uz=22.93~25. 57V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD24S- B І. =5тА; Uz=22. 85~25. 66У; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD24SL I1z=0.5mA; Uz=22.42~25.17V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD24SLN Iz=0. 5mA; Uz=22. 42~25.17V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD24UJN Iz=0. 5mA; Uz=22. 42 一 25. 17V; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD24UJN1 Iz=0. 5mA; Uz=22. 42~23. 59V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD24UJN2 Iz=0. 5mA; Uz=23.19~24. 38V; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD24UJN3 Iz=0. 5mA; Uz=23. 98 一 25. 17V; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD24UMB Iz=5mA; Uz=22. 86~25. 66V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD24UMB1 І. =5тА; Uz=22. 86~24.03V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD24UMB2 Iz=5mA; Uz=23.65~24. 85V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD24UMB3 Iz=5mA; Uz=24.45~25. 66V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
Uz = 24. 26 ~ 27. 64V/Ur = 21У; 1к =0.2нА/1ҥ = 
RD27EB 200mA/Iz= 5mA (Zz = 450)/1; = 0.5mA (Хк 稳 压 二 极 管 








2500); Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
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(2%) 
型 号 参 数 备 
Uz = 24. 26 ~ 27. 64V/Ur = 21У; Ів = 0. 2pA/Ir = 
RD27ES 150mA/I;= 5mA (Zz = 450)/Iz =0.5mA (Zx = | 稳 压 二 极 管 
2500); Pp=400mW; 1. =4п5; DO -34 封装 
RD27FB Iz=10mA; Uz=24.63~26.1V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD27FB1 Iz=10mA; Uz=24.63~26.1V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD27FB2 І. =10њА; Uz=25.7~27.12.0V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD27FB3 1, =10њА; Uz=26.72~28.43V; Pb 一 1W 稳 压 二 极 管 
RD27FMB Iz=2mA; Uz=2.15~28.9V; Pb 一 1W 稳 压 二 极 管 
RD27JSAB І. =5тА; О;= 25. 2 一 28. 61У; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD27JSAB1 І, =5тА; О;=25. 2 一 26.5V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD27JSAB2 Iz=5mA; Uz=26.19~27. 53V; Pb 一 400mW 稳 压 二 极 管 
RD27JSAB3 Iz=5mA; Uz=27.21~28. 61У; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD27MW Iz=2mA; Uz=25.1~28.9V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD27MWB Iz=2mA; Uz=25.1~28.9V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD27P - В Iz=2mA; О; = 25.15-28. 9V; Pb 一 1W 稳 压 二 极 管 
RD27S- B Iz=2mA; Uz=25.1~28. 9V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD27SL 1z=0. 5mA; Uz=24.75~27. 95У; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD27SLN 1z=0. 5mA; Uz=24.75~27. 95У; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD27UJN Iz=0. 5mA; Uz=24.75~27. 95V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD27UJN1 Iz=0. 5mA; Uz=24.75~26.04V; Pb 一 0.15W 稳 压 二 极 管 
RD27UJN2 Iz=0. 5mA; Uz=25. 56~26. 96V; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD27UJN3 Iz=0. 5mA; Uz=26. 46-27. 95У; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD27UMB Iz=2mA; Uz=25.1~28.9V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD29AK Iz-10mA; Uz=28.5V; Pp=250mW 稳 压 二 极 管 
RD29DMN Iz=100mA; Uz=29.2V; Pp=10W 稳 压 二 极 管 
0, = 2. 85-3. 22/06 = 1У; Ir=50uA/Ir=200mA/ 
RD3. 0EB І, = 20њА (2; = 800) /1; = А (Хд = 10000); Рь=| 稳 压 二 极 管 


500mW; DO - 35 封装 








RD3. 0ES 








U; = 2. 84-3. 24V/UR 1V; Ir 50pA/Ir 150mA/ 
Г, = 5тА (Zzr = 1200) /1; = 0. 5mA (Zzx = 10000); 
Pp 二 400mW; xi 一 4ns; DO – 34 封装 





RD3. 0FB 


Iz=40mA; Uz=2. 83 一 3. 07У; Pp=1W 








RD3. OFB1 





I;=40mA; Uz=2. 833. 07V; Pp=1W 








稳 压 二 极 管 














( 续 ) 
型 号 参 数 备 注 
RD3. 0FB2 Iz=40mA; Uz=2.97~3.22V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD3. OFM Iz=5mA; Uz=2.8~3.2V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 





RD3. OFMB 


Iz=5mA; Uz=2. 8~3. 2V; Pp=1W 


稳 压 二 极 管 


























RD3. 0МВ Г. =5тА; Uz=2.8~3.2V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD3. 0MB1 Iz=5mA; Uz=2.8~3.05V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD3.0MB2 Iz=5mA; Uz=2.95~3.2V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD3.0MW Iz=5mA; Uz=2.8~3.2V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD3.0MWB Iz=5mA; Uz=2.8~3.2V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD3. 0SB Г, =5тА; Uz=2.8~3.2V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD3. 0SB1 Iz=5mA; Uz=2.8~3.05V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 








RD3. 0SB2 


I;=5mA; Uz=2. gireg, 2V; Pp=200mW 


稳 压 二 极 管 





RD3. 3EB 





Uz=3.16~3.53V/Ur=1V; Ir=204A/Ir=200mA/ 
Iz=20mA (Zz=700)/1z=1mA (Za=10000); Pb 一 
500mW; DO - 35 封装 








稳 压 二 极 管 





RD3. 3ES 








Uz=3. 15~3. 54V/Ur=1V; Ir=20uA/Ir=150mA/ 
Iz=5mA (Zzk =1200)/Iz=0.5mA (Zzk = 10000); 
Pp 二 400mW; 4 一 4ns; DO -34 封装 


稳 压 二 极 管 






































RD3. 3FB Iz=0.04A; Uz=3.30V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD3. 3FB1 Iz=40mA; Uz=3.13~3.37V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD3. 3FB2 Iz=40mA; Uz=3.27~3.51V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD3. 3FM Г. =5тА; Uz=3.1~3.5V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD3. 3FMB Iz=5mA; Uz=3.1~3.5V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD3. 3MB Г =5тА; Uz=3.10~3.5V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD3. 3MB1 Iz=5mA; Uz=3.10~3.35V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 





RD3. 3MB2 


I;=5mA; Uz=3.25~3.5V; Pp=200mW 


稳 压 二 极 管 














RD3. 3MW Iz=5mA; Uz=3.1~3.5V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD3. 3S Iz=5mA; Uz=3.10~3.50V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 





Iz=5mA; Uz=3.10~3.50V; Pp=200mW 


稳 压 二 极 管 





RD3. 3SB1 


I;=5mA; Uz=3. 10~3. 35V; Pp=200mW 


稳 压 二 极 管 





RD3. 3SB2 


I;=5mA; Uz=3. 259. 50V; Pp=200mW 


稳 压 二 极 管 

















RD3. 3UMB1 Iz=5mA; Uz=3.1~3.35V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD3. 3UMB2 І. =5тА; Uz=3.25~3.5V; Рь=0. 15% 稳 压 二 极 管 











36 











( 续 ) 
型 号 = ж 备 
Uz=3. 47~3. 83V/UR 1V; IR 10pA/ Ir 200mA/ 
RD3. 6EB Iz=20mA (7;=600)/1,=1тА (Za = 10000); Рь= 稳 压 二 极 管 


500mW; DO - 35 封装 





RD3. 6EB1 


Iz=0. 02А; О; = 3. бу Ру=0. 5W 


稳 压 二 极 管 





RD3. 6EB2 


Iz=20mA; Uz=3. 62==3, 83V; Ръ=0. 5W 


稳 压 二 极 管 








U;=3. 46==3, 84V/UR 1У; Ir 10pAV 下 150mA/ 
































RD3. 6ES І. = 5тА (Хк = 1200) /1; = 0.5тА (Хк = 11000);| 稳 压 二 极 管 
Pp 二 400mW; 1. = 415; рО – 34 封装 
RD3. 6ЕВ Iz=0. 04А; О; =3. 7У; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD3. 6FB1 І, =40пА; Uz=3.43~3.68V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD3. 6FB2 Iz=40mA; Uz=3.58~3.83V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD3. 6FM Iz=5mA; Uz=3.4~3.8V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD3. 6FMB Iz=5mA; О;=3. 4-3. 8У; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD3. 6MB І. =5тА; Uz=3.4~3.8V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD3. 6MB1 Iz=5mA; Uz=3.4—3.65V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 





RD3. 6MB2 


I;=5mA; Uz=3. 55=3, 8V; Po =200 mW 


稳 压 二 极 管 















































RD3. 6MW Г, =5тА; Uz=3.4~3.8V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD3.6MWB Iz=5mA; Uz=3.4~3.8V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD3. 6SB Iz=5mA; Uz=3.4~3.8V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD3. 6SB1 Iz=5mA; О;=3. 4 一 3. 65У; Pb 一 200mW 稳 压 二 极 管 
RD3. 6SB2 Iz=5mA; Uz=3.55~3.8V; Pb 一 200mW 稳 压 二 极 管 
RD3. 6UM Iz=5mA; Uz=3.4~3.8V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD3. 6UM1 Г. =5тА; Uz=3.4~3.65V; Рь=0. 15% 稳 压 二 极 管 
RD3. 6UM2 Iz=5mA; Uz=3.55~3.8V; Рь=0. 15% 稳 压 二 极 管 
О, = 3. 77 ~ 4. 11У/0к = 1У; 1к=5нА/1ҥ=200тА/ 

RD3. 9EB 1»=20тА (2; = 500) /1; = mA (Za = 10000); Рь=| Е 


500mW; DO - 35 封装 





RD3. 9ES 





Uz=3. 74== 4, 16V/UR 1V; Ir 5pA/Irf 150mA/ 
Iz=5mA (2;= 1200) /1;=0. 5mA (Zz=1200Q); Рь= 
400mW; DO – 34 封装 





稳 压 二 极 管 

















RD3. 9FB Iz=40mA; Uz=3.73~4.00V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD3. 9FB1 Iz=40mA; Uz=3.73~4.00V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD3. 9FB2 Iz=40mA; Uy=3.88—4.15V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 


























(2%) 
RD3. 9FM Iz=5mA; Uz=3.7~4.1V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD3. 9FMB Iz=5mA; Uz=3.7—4.1V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD3. 9MB Г. =5тА; Uz=3.7~4.1V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD3.9MB1 Iz=5mA; Uz=3.7~3.97V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 





RD3. 9МВ2 


I;=5mA; Uz=3. 87—4, 1V; Pp=200mW 


稳 压 二 极 管 


































































































RD3. 9МУ/ Iz=5mA; Uz=3.7~4.1V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD3.9MWB Iz=5mA; Uz=3.7~4.1V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD3. 9SB Iz=5mA; Uz=3.7~4. 1V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD3. 95В1 Iz=5mA; Их=3. 7-3. 97У; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD3. 9SB2 Iz=5mA; Uz=3.87~4.1V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD3. 9UMB Г. =5тА; Uz=3.7~4.1V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD3. 9UMB1 Г =5тА; О; =3. 7-3. 97У; Рь=0. 15% 稳 压 二 极 管 
RD3. 9UMB2 Iz=5mA; Uz=3.87~4.1V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
Uz = 26. 99 ~ 30. 51V/Ur = 23V; Ів =0.2нА/1к = 
RD30EB 200mA/Iz= 5mA (Zz = 550)/1; = 0.5mA (Zx 一 | 稳 压 二 极 管 
2500); Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
Uz = 26. 99 ~ 30. 51V/Ur = 23У; 1в=0.2нА/1 = 
RD30ES 150mA/I;= 5mA (Zz = 550) /1; = 0.5mA (Zx =| 稳 压 二 极 管 
2500); Pp 二 400mW; DO-34 封装 
RD30FB І. =10њтА; Uz=27.43~29.09V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD30FB1 Iz=10mA; Uz=27.43~29.09V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD30FB2 Iz=10mA; Uz=28.64~30.1V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD30FB3 Iz=10mA; Uz=29.57~31.26V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD30FMB Iz=2mA; Uz=28~32V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD30JSAB Ги =5тА; Uz=28. 22-31. 74У; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD30JSAB1 Iz=5mA; Uz=28. 22 一 29. 65У; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD30JSAB2 Iz=5mA; Uz=29.19~30. 69У; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD30JSAB3 Iz=5mA; Uz=30.2~31.74V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD30KB2 Iz-5mA; Uz=28.1V; Pp=0.5W 稳 夺 二极管 
RD30MW Iz=2mA; Uz=28~32V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD30MWB Iz=2mA; Uz=28~32V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD30P -B Iz=2mA; Uz=28~32V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD30S- B Iz=2mA; О: =28-~ 32У; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
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(2%) 
型 号 参 数 备 注 
RD30SL I1z=0. 5mA; Uz=27. 38~31.04V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD30SLN Iz=0. 5mA; Uz=27. 38~31.04V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD30UJN I1z=0. 5mA; Uz=27. 38~31.04V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD30UJN1 I1z=0. 5mA; Uz=27. 38 一 29V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD30UJN2 Iz=0. 5mA; Uz=28. 35 一 30. 04У; Рь=0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD30UJN3 Iz=0. 5mA; Uz=29.37~31.04V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD30UMB Iz=2mA; Uz=28~32V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
Uz = 29. 68 ~ 33. 11V/Ur = 25У; Ir =0.2нА/1Е = 
RD33EB 200mA/Iz= 5mA (Zz = 65Q)/Iz = 0.5mA (7 = 稳 压 二 极 管 
2500); Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
Uz = 29. 68 ~ 33. 11V/Ur = 25V; Ir = 0. 2pA/Ir = 
RD33ES 150mA/Iz= 5mA (Zz = 650)/1; = 0.5mA (Хд = 
2500); Рь=400т\/; DO -34 封装 
RD33FB І. =10тА; Uz=30.35~31.97V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD33FB1 Iz=10mA; Uz=30.35~31.97V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD33FB1 Iz-10mA; Uz=31.2V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD33FB2 Iz=10mA; Uz=31.49~33.06V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD33FB3 Iz=10mA; Uz=32.39~34.15V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD33FMB Iz=2mA; Uz=31~35V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD33JSAB Iz=5mA; Uz=32.18~34. 83У; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD33JSAB1 Iz=5mA; Uz=32.18~32.78V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD33JSAB2 Iz=5mA; Uz=32.15~33.97V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD33JSAB3 І, =5тА; 0;= 33.13-34. 83У; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD33MW Iz=2mA; О;=31- 35У; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD33MWB Iz=2mA; Uz=31~35V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD33P -B Iz=2mA; Uz=31~35V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD33S- B Iz=2mA; Uz=31~35V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD33SL Iz=0. 5mA; Uz=30.3~33.97V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD33SLN 1z=0. 5mA; Uz=30.3~33.97V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD33UJN 1z=0. 5mA; Uz=30.3~33.97V; Pp=0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD33UJN1 I1z=0. 5mA; Uz=30.3~32.02V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD33UJN2 Iz=0. 5mA; Uz=31.21~32. 967V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 








RD33UJN3 





I;=0.5mA; Uz=32. 14 一 33. 97У; Pp=0.15W 








稳 压 二 极 管 

















































































































(2%) 
RD33UMB Iz=2mA; Uz=31~35V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD35AE Iz=10mA; Uz=39.7V; Pp=250mW 稳 压 二 极 管 
Uz = 32.14~ 35.77V/UR = 27V; 1к =0.2нА/1 = 
RD36EB |200mA/Iz= 5mA (Zz = 750)/1z = 0.5mA (Zz 稳 压 二 极 管 
2500); Pp 二 500mW; DO-35 封装 
Uz = 32.14 ~ 35. 77V/Ur = 27У; Ir = 0. 2pA/Ir = 
RD36ES 150mA/Iz = 5mA (Zz = 75Q)/1; = 0.5mA (Хд 稳 压 二 极 管 
2500); Pp 二 400mW; DO -34 封装 
RD36FB Iz=10mA; Uz=33.24~34.94V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD36FB1 Iz=10mA; О; = 33. 24-34. 94У; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD36FB2 Iz=10mA; Uz=34.26~36.01V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD36FB3 Iz=10mA; Uy=35.19—37.01V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD36FMB Iz=2mA; Uz=34~38V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD36JSAB Iz=5mA; Uz=34.12~37. 91V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD36JSAB1 Iz=5mA; Uz=34.12~35. 86У; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD36JSAB2 Iz=5mA; Uz=35.07~36. 87V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD36JSAB3 Iz=5mA; Uz=36.07~37. 91V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD36MW Iz=2mA; Uz=34~38V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD36MWB Iz=2mA; Uz=34~38V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD36P -B Iz=2mA; Uz=34~38V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD36S -B Iz=2mA; Uz=34~38V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD36SL Iz=0. 5mA; Uz=33.08~36. 83V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD36SLN Iz=0. 5mA; Uz=33.08~36. 83У; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD36UJN I1z=0.5mA; Uz=33.08~36. 83V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD36UJN1 Iz=0. 5mA; Uz=33.08~34. 92V; Рь=0. 15% 稳 压 二 极 管 
RD36UJN2 I1z=0. 5mA; Uz=33.95~36. 85V; Рь=0. 15% 稳 压 二 极 管 
RD36UJN3 Iz=0. 5mA; Uz=34.87~36. 83V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD36UMB Iz=2mA; Uz=34~38V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
Uz = 34. 68 ~ 40. 8V/Ur = 30У; Ir = 0. 2рА/ІЕ = 
RD39EB 200mA/Iz= 5mA (Zz = 850)/1, = 0.5mA (Za 稳 压 二 极 管 
2500); Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
Uz = 34. 68 ~ 38. 52V/Ur = 30V; 1к = 0. 2pA/Ir = 
RD39ES 150mA/Iz= 5mA (Zz = 85Q)/Iz = 0.5mA (Zzk 稳 压 二 极 管 





2500); Pb 一 400mW; DO - 34 封装 








40 


























































































































(2%) 
型 号 参 数 备 注 
RD39FB Iz=10mA; Uz=36.11~38V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD39FB І. =10тА; Uz=37.14~39.04V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD39FB1 Iz=10mA; Uz=36.11~38.4V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD39FB3 Iz=10mA; Uz=39.5V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD39FMB Iz=2mA; Uz=37~41V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD39JSAB Iz=5mA; Uz=37.04~40. 99V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD39JSAB1 Iz=5mA; Uz=37.04~38. 94V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD39JSAB2 Iz=5mA; О; = 38-39. 93У; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD39JSAB3 Г, =5тА; Uz=38. 99 一 40. 99У; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD39MW Iz=2mA; Uz=37~41V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD39MWB Iz=2mA; Uz=37~41V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD39P -B Iz=2mA; О;= 37 41У; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD39S- B Iz=2mA; Uz=37~41V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD39SL 1,=0. 5mA; О; = 35. 78-39. 67V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD39SLN Iz=0. 5mA; Uz=35.78—39.67V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD39UJN I1z=0. 5mA; Uz=35.78~39.67V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD39UJN1 TIz 一 0.5mA; Uz=35.78~37.75V; Pp 王 0. 15% 稳 压 二 极 管 
RD39UJN2 Iz=0.5mA; Uz=36. 63~38. 69V; Рь=0. 15% 稳 压 二 极 管 
RD39UJN3 I1z=0. 5mA; Uz=35.56~39.67V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD39UMB Iz=2mA; Uz=37~41V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD3V3EB Iz=20mA; Uz=3.30V; Pp=0.5W 稳 压 二 极 管 
RD3V9EB Iz=20mA; Uz=3.9V; Pp=0.5W 稳 压 二 极 管 
Uz=4. 05~4.53V/Ur=1V; 1к=5нА/1ҥк =200тА/ 
RD4. 3EB I,=20mA(Z;= 100)/1; =1mA (Za = 10000); Рь=| 稳 压 二 极 管 
500mW; DO - 35 封装 
Uz=4.04~4.57V/UrR=1V; 1к=5нА/1ҥ =150тА/ 
RD4. 3ES І. =5тА (2:=1200) /1:=0. 5mA (7=12000); Po) REZE 
二 400mW; DO - 34 封装 
КРА. ЗЕВ І, = 40А; О; =4. 03-4. 28V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 





RD4. 3FB1 


1z=40mA; Uz=4. 034, 28V; Pe =1W 


稳 压 二 极 管 





RD4. ЗЕВ2 


І. =40тА; О; = 4. 15~4. 41У; Pp=1W 


稳 压 二 极 管 














RD4. 3FB3 Tz 一 40mA; Uz=4. 28—4.55V; Рь=1\/ 稳 EE 二极管 
RD4. 3FM І. =5тА; Uz=4~4.5V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 






























































(2%) 
КРА. ЗЕМВ Г. =5тА; Uz=4~4.5V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD4. 3HSN Iz=500pA; Uz=4.2V; Pp=250mW 稳 压 二 极 管 
RD4. 3MB Г =5тА; Uz=4.01~4.48V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD4. 3MB1 Iz=5mA; Uz=4.01~4.21V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD4. 3MB2 Iz=5mA; Uz=4.15~4.34V; Pp=200mW 稳 夺 二极管 
RD4. 3MB3 Iz=5mA; Uz=4.28~4.48V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD4. 3SB Iz=5mA; Uz=4~4.49V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD4. 3SB1 Г =5тА; Uz=4~4.22V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD4. 3SB2 Iz=5mA; Uz=4.14~4.35V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD4. 3SB3 Iz=5mA; Uz=4.27~4.49V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD4. 3UMB Iz=5mA; Uz=4~4.49V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD4. ЗОМВІ Iz=5mA; Uz=4~4.22V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 










































































RD4. 3UMB2 І. =5тА; Uz=4.14~4.35V; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
Uz=4. 47~4.91V/UR 1V; Ir 5pA/Ir 200mA/ 
RD4. 7EB Iz=20mA (7»=250)/1›=1тА (Za = 9000); Рь=| 稳 压 二 极 管 
500mW; DO - 35 封装 
U; = 4. 44 一 4. 93V/UR 1V; Ir 5pA/Irf 150mA/ 
RD4.7ES І, = 5mA (Zz = 1000)/1; = 0.5mA (Za = 12000); Е 
Pp 一 400mW; DO - 34 封装 
RD4. 7FB1 Iz=40mA; Uz=4.41~4.65V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD4.7FB2 Iz=40mA; Uz=4.53~4.78V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD4.7FB3 Iz=40mA; Uz=4.66~4.91V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD4.7FMB І. =5тА; Uz=4.4~4.9V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 





RD4. 7JSAB 


I;=5mA; Uz=4. 42~4.9V; Pp=400mW 


稳 压 二 极 管 





КРА. 7ЈЅАВІ 


Г, =5тА; О, = 4. 427—4. 61У; Pp=400mW 


稳 压 二 极 管 





RD4. 7JSAB2 


Iz=5mA; Uz=4. 55=<4, 75У; Pp=400mW 





稳 压 二 极 管 





RD4. 7JSAB3 


I;=5mA; U; = 4. 694. 9V; Pp=400mW 


稳 压 二 极 管 


























RD4.7MB Iz=5mA; Uz=4.42~4.9V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD4.7MB1 Г. =5тА; Uz=4.42~4.61V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD4.7MB2 Г. =5тА; Uz=4.55~4.75V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD4.7MB3 Г =5тА; Uz=4.69~4.9V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
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RD4.7P-B Г. =5тА; Uz=4.4~4.9V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD4. 7SB Iz=5mA; Uz=4.4~4.92V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD4. 7SB1 Iz=5mA; Uz=4.4~4.63V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 





КРА. 7SB2 


I;=5mA; Uz=4. gamt, 77V: Pp =200mW 


稳 压 二 极 管 





RD4. 7SB3 


I;=5mA; U; = 4. 674. 92у; Pp=200mW 


稳 压 二 极 管 





RD4. 7SL 


1z=0. 5тА; Uz=4.39~4. 91V; Pp=200mW 


稳 压 二 极 管 





RD4. 7SLN 


I1z=0. 5mA; Uz=4.39~4. 91V; Pp=200mW 


稳 压 二 极 管 











































































































RD4. 7SLN1 Iz=0. 5mA; Uz=4.39~4. 62V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD4. 7SLN2 Iz=0.5mA; Uz=4.52~4.76V; Pb 一 200mW 稳 压 二 极 管 
RD4. 7SLN3 1z=0. 5mA; Uz=4.66~4.91V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD4.7UJN 1z=0. 5mA; Uz=4.39~4.91V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD4. 7UJN1 I,=0.5mA; Uz=4.39~4.62V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD4. 7UJN2 Iz=0. 5mA; Uz=4.52~4.76V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD4. 7UJN3 Iz=0. 5mA; Uz=4.66~4.91V; Рь=0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD4. 7UMB Iz=5mA; Uz=4.4~4.92V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD4.7UMB1 Г. =5тА; Uz=4.4~4.63V; Рь=0. 15% 稳 压 二 极 管 
RD4.7UMB2 Iz=5mA; Uz=4.53~4.77V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD4. 7UMB3 Iz=5mA; Uz=4.67~4.92V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
ЫЕ Uz=40~45V/UR=33V; Ir=0. 24A/ Ir =200mA/ Iz= akap 
5mA (Zz=900); Pp 二 500mW; DO -35 封装 
RD43FMB Iz=2mA; Uz=40~45V; Pp=1W 
RD43S Iz=2mA; Uz=40~45V; Pp=200mW 
RD43S- B Iz=2mA; Uz=40~45V; Pp=200mW 
Uz=44~49V/Ur = V; 1к = pA/Ir = 200mA/Iz = 
RD47EB 
5mA; Pp 一 500mW; DO-35 封装 
RD47EB Iz=5mA; Uz=44~49V; Pp=0.5W 
RD47FB Iz=10mA; Uz=44~49V; Pp=1W 
RD47FMB Iz=2mA; Uz=44~49V; Pp=1W 
RD47S Iz=2mA; Uz=44~49V; Pp=200mW 
RD47S- B Iz=2mA; Uz=44~49V; Pp=200mW 
RD4V3EB Iz=20mA; Uz=4. 3V; Pb 一 0.5W 
RD4V7EB3 Iz=20mA; Uz=4.7V; Pp=0.5W 















































































































































(2%) 
型 号 参 数 备 
Uz = 4.85 ~ 5. 35V/Ur = 1.5V; Ir = 5рА/ІЕ = 
RD5.1EB |200mA/Iz = 20mA (Zz = 200)/1; = ҺА (Zx =! 稳 压 二 极 管 
8000); Pp 二 500mW; ро - 35 封装 
Uz = 4.84 ~ 5.37V/Ur = 1.5V; Ir = 5нА/1к = 
RD5. 1ES 150mA/I;= 5mA (Zz = 70Q)/Iz = 0.5mA (Zx = | 稳 压 二 极 管 
12000); Pp 二 400mW; DO -34 封装 
RD5. 1FB Iz=40mA; Uz=4.79~5.05V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD5. 1FB1 Iz=40mA; Uz=4.79~5.05V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD5. 1FB2 Iz=40mA; Uz=4.95~5.22V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD5. 1FB3 Iz=40mA; Uz=5.1~5.38V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD5. 1 FMB Iz=5mA; Uz=4.8~5.4V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD5. 1JSAB Iz=5mA; Uz=4.84~5.37V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 1JSAB1 Iz=5mA; Uz=4.84~5.04V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 1JSAB2 Iz=5mA; Uz=4.98~5.2V; Pb 一 400mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 1JSAB3 Iz=5mA; Uz=4.14~5.37V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 1MB Iz=5mA; Uz=4.48~5.37V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 1MB1 Iz=5mA; Uz=4.48~5.04V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 1 MB2 Iz=5mA; Uz=4.98~5.2V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 1MB3 Iz=5mA; Uz=5.14~5.37V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 1P-B Iz=5mA; О;=4. 8-5. 4У; Рь=1\%/ 稳 压 二 极 管 
RD5. 1SB Г. =5тА; Uz=4. 82~5.39V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 1SB1 Iz=5mA; Uz=4.82~5.06V; Pb 一 200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 1SB2 Iz=5mA; Uz=4.96~5.22V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 1SB3 Iz=5mA; Uz=5.12~5.39V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 1SL I1z=0.5mA; О:=4. 81-5. 36У; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 1SLN Iz=0. 5mA; Uz=4.81~5.36V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 1SLNI1 1,=0. 5mA; Uz=4.81~5.05V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 1SLN2 Iz=0. 5mA; Uz=4.95~5.2V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 1SLN3 1z=0. 5mA; Uz=5.10~5.36V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 1UJN 1z=0. 5mA; Uz=4.81~5.36V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD5. 1UJN1 I1z=0. 5mA; Uz=4.81~5.05V; Pp=0. 15% 稳 压 二 极 管 
RD5. 1UJN2 Iz=0. 5mA; Uz=4.95~5.2V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD5. 1UJN3 Iz=0. 5mA; Uz=5.1~5.36V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
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(2) 
а 8 参数 & W 
RD5. 1UMB Iz=5mA; Uz=4. 82~5.39V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 












































RD5. 1UMB1 Iz=5mA; Uz=4.82—5.06V; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD5.1UMB2 Г =5тА; О; =4. 96-5.22У; Рь=0. 15% 稳 压 二 极 管 
RD5. 1UMB3 Г =5тА; Uz=5.12~5.39V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
Uz = 5.29 ~ 5. 88V/Ur = 2.5V; Ir = 5pA/Ir = 
RD5. 6EB 200mA/Iz = 20mA (Z; = 13Q)/1z = ҺА (Zz = Ж 
500Q); Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
Uz = 5.28 ~ 5.91V/Ur = 2.5V; Ir = 5pA/Ir = 
RD5. 6ES 150mA/Iz= 5mA (Zz = 40Q)/1z 二 0.5mA (Zx =|) 稳 压 二 极 管 
9000); Pp 二 400mW; DO - 34 封装 
RD5. 6FB Iz=40mA; Uz=5.28~5.56V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD5. 6FB1 Iz=40mA; О;=5. 28-5. 56У; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD5. 6FB2 Iz=40mA; Uz=5.46~5.75V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD5. 6FB3 Iz=40mA; Uz=5.65~5.95V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD5. 6FMB Iz=5mA; Uz=5.3~6V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 





RD5. 6JSAB 


I;=5mA; Uz=5. 31—5. 92V; Pp=400mW 


稳 压 二 极 管 



























































RD5. 6JSAB1 Iz=5mA; Uz=5.31~5.55V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 6JSAB2 Iz=5mA; Uz=5.49~5.73V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 6JSAB3 Iz=5mA; Uz=5.67~5.92V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 6MB Iz=5mA; Uz=5.31~5.92V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 6МВ1 Iz=5mA; О;=5. 31-5. 55У; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 6MB2 Iz=5mA; Uz=5.49~5.73V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 6MB3 Iz=5mA; Uz=5.67~5.92V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 6P - B Iz=5mA; Uz=5.3~6V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD5. 6SB Г =5тА; Uz=5.29~5.94V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 6SB1 Iz=5mA; Uz=5.29~5.57V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 6SB2 Iz=5mA; Uz=5.47~5.75V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 6SB3 Iz=5mA; Uz=5.65~5.94V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5. 6SL 1z=0. 5mA; Uz=5.26~5.91V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 





RD5. 6SLN1 


15=0. 5mA; U; = 5. 26~5. 54V; Pp =200mW 


稳 压 二 极 管 





RD5. 6SLN2 


15=0. 5mA; Uz=5.44~5. 73V; Po =200m W 


稳 压 二 极 管 





RD5. 6SLN3 


I;=0.5mA; Uz=5, 63~5. 91У; Pp=200mW 





E 二 极 管 





RD5.6UJN 





I;=0.5mA; Uz=5.26~5. 91У; Рь=0. 15W 








稳 压 二 极 管 








































































































(2%) 
型 号 参 数 备 Ж 
RD5. 6UJN1 Iz=0. 5mA; О;=5. 26-5. 54У; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD5. 6UJN2 Iz=0.5mA; Uz=5.44~5.73V; Рь=0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD5. 6UJN3 1z=0. 5mA; Uz=5.63~5.91V; Рь=0. 15% 稳 压 二 极 管 
RD5. 6UMB Iz=5mA; Uz=5.29~5.94V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD5. 6UMB1 Iz=5mA; Uz=5.29~5.57V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD5. 6UMB2 Iz=5mA; Uz=5.47~5.75V; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD5. 6UMB3 Iz=5mA; Uz=5.65~5.94V; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
Uz=48~54V/Ur=39V; 下 一 0.27A/ 下 一 200mA/ 友 一 Е 
RD51EB 稳 压 二 极 管 
5mA (2; =1100); Pp 一 500mW; DO - 35 封装 
Uz=53~60V/UR=43V; [кв=0.2нА/1„=200шА/1;= 
RD56EB 稳 压 二 极 管 
5mA (Zz 二 110Q); Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
RD56FB І, =10њА; Uz=53~60V; Pp=1W 
RD56FM Iz=2mA; Uz=53~60V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD56FMB Iz=2mA; Uz=53~60V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD56S Iz=2mA; Uz=53—60V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD56S -B Iz=2mA; Uz=53~60V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD5DLM Iz=400mA; Uz=4.7V; Pp=10W 稳 压 二 极 管 
RD5V1EB3 Iz=20mA; Uz=5.1V; Pp=0.5W 稳 压 二 极 管 
Uz=5. 81~6. 4V/Ur=3V; IR=5uA/1Ie=200mA/1;, = 
RD6.2EB |20mA (Z = 100) /Iz = А (Zz = 3000); Pb 一 | 稳 压 二 极 管 
500mW; DO - 35 封装 
Uz=5.78~6. 44V/Ur =3V; Ir =5pA/Ir =150mA/Iz 
RD6. 2ES =5mA (2; = 300) /Iz=0.5mA (Хд = 5000); Рь= 
400mW; DO – 34 封装 
RD6. 2FB Iz=40mA; Uz=5.76~6. 14V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD6. 2FB1 Iz=40mA; Uz 一 5.76 一 6. 14У; Pb 一 1W 稳 压 二 极 管 
RD6. 2FB2 Iz=40mA; О;=5. 98-6. 33У; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD6. 2FB3 Iz=40mA; Uz=6.17~6.52V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD6. 2FMB Iz=5mA; Uz=5.8~6.6V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 





RD6. 2JSAB 


I;=5mA; Uz=5. 86—6. 53ү; Pp=400mW 


稳 压 二 极 管 





RD6. 2ЈЅАВІ 


I;=5mA; Uz=5. 8б==6. 12V; Pp=400mW 


稳 压 二 极 管 





RD6. 2JSAB2 


Iz=5mA; Uz=6. 06~6. 33У; Pp=400mW 





E 二 极 管 





RD6. 2JSAB3 





І =5тА; О; =6. 26 一 6.53V; Pp=400mW 








稳 压 二 极 管 
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(2%) 
RD6. 2MB Iz=5mA; О;=5. 86-6. 53У; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD6. 2МВ1 Iz=5mA; Uz=5.86~6.12V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD6. 2MB2 Iz=5mA; Uz=6.06~6.33V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD6. 2MB3 Iz=5mA; Uz=6.26~6.53V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD6. 2P - B Iz=5mA; Uz=5.8~6. 6V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD6. 2SB Iz=5mA; Uz=5. 84~6.55V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD6. 2SB1 Iz=5mA; Uz=5. 84~6.14V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD6. 2SB2 Iz=5mA; Uz=6.04~6.35V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD6. 2SB3 І. =5тА; Uz=6.24~6.55V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD6. 2SL 1z=0. 5mA; Uz=5.81~6.53V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD6. 2SLN 1z=0. 5mA; Uz=5.81~6.53V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD6. 2SLN1 Iz=0. 5mA; Uz=5.81~6.11V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 





RD6. 2SLN2 


Iz=0. 5mA; Uz=6.01~6. 23V; Pp =200m W 


稳 压 二 极 管 





RD6. 2SLN3 


I;=0.5mA; Uz=6.21~6. 53V; Pp=200mW 


稳 压 二 极 管 

































































RD6.2UJN Iz=0.5mA; Uz=5.81~6.53V; Рь=0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD6. 2UJN1 Iz=0. 5mA; Uz=5.81~6. 11V; Pp=0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD6. 2UJN2 I1z=0. 5mA; Uz=6.01~6. 32V; Рь=0. 15% 稳 压 二 极 管 
RD6. 2UJN3 I1z=0. 5mA; Uz=6.21~6. 53V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD6. 2UMB Iz=5mA; Uz=5. 84~6.55V; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD6. 2UMB1 І. =5тА; Uz=5.84~6.14V; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD6. 2UMB2 Iz=5mA; Uz=6.04~6.35V; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD6. 2UMB3 Iz=5mA; О;=6. 24-6. 55У; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
Uz = 6.32 ~ 6. 97V/Ur = 3.5V; Ir = 2нА/1к = 
RD6.8EB |200mA/Iz= 20mA (Zz = 80)/1; = 0.5mA (Zz = | 稳 压 二 极 管 
1500); Pp 二 500mW; DO - 35 封装 
Uz = 6.29 ~ 7.01V/Ur = 3.5У; Ir = 2pA/Ir = 
RD6. 8ES 150mA/Iz= 5mA (Zz = 25Q)/Iz = 0.5mA (Хд = | 稳 压 二 极 管 
1500); Pp=400mW; DO-34 封 装 
RD6. 8FB Iz=40mA; О;=6. 35-6. 71У; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD6. 8FB1 Iz=40mA; Uz=6.35~6.71V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD6. 8FB2 Iz=40mA; Uz=6.55~6.9V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD6. 8FB3 Iz=40mA; Uz=6.74~7.1V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD6. 8FMB Iz=5mA; Uz=6.4~7.2V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 

















( 续 ) 
2: = ж & W 
RD6. 8JSAB І. =5тА; Uz=6.47~7.14V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 








RD6. 8ЈЅАВІ 


Tz 一 5mA; U;=6. 47—6. 73V; Po =400mW 


稳 压 二 极 管 





RD6. 8JSAB2 


I;=5mA; U;= 6. 65—6. 93V; Ръ=400њ№ 


稳 压 二 极 管 





RD6. 8JSAB3 


Iz=5mA; О; =6. 86~7. 14У; Pp=400mW 


稳 压 二 极 管 









































RD6. 8MB Iz=5mA; Uz=6.47—7.14V; Pb 一 200mW 稳 压 二 极 管 
RD6. 8MB1 І. =5тА; Uz=6.47~6.73V; Pb 一 200mW 稳 压 二 极 管 
RD6. 8MB2 Iz=5mA; Uz=6.65~6.93V; Pb 一 200mW 稳 压 二 极 管 
RD6. 8MB3 Iz=5mA; Uz=6. 86~7.14V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD6. 8P - B Iz=5mA; Uz=6.4~7.2V; Pb 一 1W 稳 压 二 极 管 
RD6. 8SB Iz=5mA; Uz=6.44~7.17V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD6. 8SB1 Iz=5mA; Uz=6.44~6.76V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD6. 8SB2 Iz=5mA; Uz=6.62~6.96V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD6. 8SB3 Iz=5mA; Uz=6.83~7.17V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD6. 8SL Iz=0. 5mA; Uz=6.41~7.14V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 





RD6. 8SLN 


Iz=0. 5mA; Uz=6.41~7. 4V; Pp=200mW 


稳 压 二 极 管 





RD6. 8SLN1 


15=0. 5mA; U;=6. 41= 7. 74V; Po =200mW 


稳 压 二 极 管 













































































RD6. 8SLN2 Iz=0. 5mA; Uz=6.6~6.94V; Pb 一 200mW 稳 压 二 极 管 
RD6. 8SLN3 1»=0.5тА; Uz=6.8~7.14V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD6.8UJN Iz=0. 5mA; Uz=6.41~7.14V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD6. 8UJN1 Iz=0. 5mA; Uz=6.41~7.74V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD6. 8UJN2 Iz=0. 5mA; Uz=6.6~6.94V; Pb 一 0.15W 稳 压 二 极 管 
RD6. 8UJN3 Iz=0. 5mA; Uz=6.8~7.14V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD6. 8UMB Iz=5mA; Uz=6.44~7.17V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD6.8UMB1 Iz=5mA; Uz=6.44~6.76V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD6. 8UMB2 Iz=5mA; Uz=6.62~6.96V; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD6. 8UMB3 Iz=5mA; Uz=6.83~7.17V; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
Үү Uz=58~66V/Ur=47V; Ir=0. 24uA/ Ir =200mA/ Iz= 
тА (Zz=2000); Pp 二 500mW; DO – 35 封装 

RD62FB Iz=10mA; Uz=58~66V; Pp=1W 

RD62FM Iz=2mA; Uz=58~66V; Pp=1W 

RD62FMB Iz=2mA; Uz=58~66V; Pp=1W 

RD62S Iz=2mA; Uz=58~66V; Pp=200mW 

RD62S - B Iz=2mA; Uz=58~66V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
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(2%) 

型 号 参 数 备 
БЕКЕЕВ Uz=64~72V/UR=52V; Ir=0. сои akys 

2mA (Zz 一 200Q); Pp 二 500mW; DO-35 封装 
RD68FB Iz=10mA; Uz=64~72V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD68FM Iz=2mA; Uz=64~72V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD68FMB Iz=2mA; Uz=64~72V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD68S Iz=2mA; Uz=64~72V; Pb 一 200mW 稳 压 二 极 管 
RD68S - B Iz=2mA; Uz=64~72V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD6DMN Iz=400mA; Uz=5.9V; Pp=10W 稳 压 二 极 管 
RD6V2EB3 Iz=20mA; Uz=6. 2V; Pb 一 0.5W 稳 压 二 极 管 

Uz=6. 88~7. 64V/Ur=V; Іа =рА/ Е = 200њА/1; = 

RD7.5EB | 20һА (Zz = 80) /1, = 0.5mA (Zzr = 1200); Рь=| 稳 压 二 极 管 

500mW; DO - 35 封装 

Uz = 6.85 ~ 7. 67V/Ur = 4V; Ir = 0. 5pA/Ir = 

RD7. 5ES 150mA/Iz= 5mA (Zz = 250)/1, = 0.5mA (Zx 二 | 稳 压 二 极 管 

1200); Pp 二 400mW; DO - 34 封装 
RD7. 5FB Iz=40mA; Uz=7.5V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD7. 5FB1 І, =40пА; Uz=6.93~7.33V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD7. 5FB2 Iz=40mA; Uz=7.17~7.55V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD7. 5FB3 Iz=40mA; Uz=7.39~7.8V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD7. 5FMB Iz=5mA; Uz=7~7.9V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 


























RD7. 5JSABI1 Iz=5mA; О; =7. 06-7. 36У; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 
RD7. 5JSAB2 Iz=5mA; О; =7. 28 一 7. 60V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 





RD7. 5JSAB3 





Iz=5mA; Uz=7.52~7. 84V; Pp=400mW 


稳 压 二 极 管 






































RD7. 5MB Iz=5mA; Uz=7.06~7.84V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD7. 5MB1 Iz=5mA; О;=7. 06-7. 36У; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD7.5MB2 Iz=5mA; Uz=7.28~7.60V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD7. 5MB3 Iz=5mA; Uz=7.52—7.84V; Pb 一 200mW 稳 压 二 极 管 
RD7. 5P - B Iz=5mA; Uz=7~7.9V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD7. 5SB І, =5тА; О;=7. 03-7. 87У; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD7. 5SB1 Г. =5тпА; Uz=7.03~7.39V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD7. 5SB2 Iz=5mA; Uz=7.25~7.63V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD7. 5SB3 Iz=5mA; Uz=7.49~7.87V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 














( 续 ) 
RD7. 5SL Iz=0.5mA; Uz=7~7. 83V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 








RD7. 5SLN 


Iz=0. 5mA; Uz=7~7. 83V; Pe =200m W 


稳 压 二 极 管 





RD7. 5SLN1 


15=0. 5mA; Uz=7~7. 35V; Pe =200 mW 


稳 压 二 极 管 





RD7. 5SLN2 


I;=0.5mA; Uz=7.21~7. 6V; Pp=200mW 


稳 压 二 极 管 





RD7. 5SLN3 


Iz=0. 5mA; Uz=746~7. 83V; Pp=200mW 


稳 压 二 极 管 













































































RD7.5UJN 1,=0. 5mA; Uz=7~7. 83V; Pb 一 0.15W 稳 压 二 极 管 
RD7. 5UJN1 Iz=0.5mA; Uz=7~7.35V; Pb 一 0.15W 稳 压 二 极 管 
RD7. 5UJN2 Iz=0. 5mA; Uz=7.21~7.6V; Рь=0. 15% 稳 压 二 极 管 
RD7. 5UJN3 1z=0. 5mA; Uz=7.46~7. 83V; Рь=0. 15% 稳 压 二 极 管 
RD7. 5UMB Iz=5mA; Uz=7.03~7.87V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
RD7. 5UMB1 Iz=5mA; Uz=7.03~7.39V; Рь=0. 15% 稳 压 二 极 管 
RD7.5UMB2 Г =5тА; Uz=7.25~7.63V; Рь=0. 15% 稳 压 二 极 管 
RD7.5UMB3 Iz=5mA; Uz=7.49~7.87V; Pp=0.15W 稳 压 二 极 管 
ADEE Uz=70~79V/Ur=57V; Ir=0. 2pA/ Ir =200mA/Iz 
=2mA (7;=3000); Pp=500mW; DO – 35 封装 
RD75FB Iz=10mA; Uz=70~79V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD75FM Iz=2mA; Uz=70~79V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD75FMB Iz=2mA; Uz=70~79V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD75S Iz=2mA; Uz=70~79V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD75S -B Iz=2mA; Uz=70~79V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD7AL Iz=10mA; Uz=6.5V; Pp=250mW 
RD7V5EB Iz=20mA; Uz=7.5V; Pp=0.5W 
Uz = 7.56 ~ 8. 41V/Ur = 5V; Ir = 0.5uA/Ir = 
RD8. 2EB 200mA/Iz= 20mA (Zz = 80)/1; = 0.5mA (Za = 稳 夺 二极管 


1200); Pp 二 500mW; DO-35 封装 





RD8. 2ES 


Uz = 7.53 ~ 8. 45V/UR = БУ Ik = 0.5нА/1к = 
150mA/Iz = 5mA (Zz == 200) /1; = 0. 5mA ( Z. = 
1200); Pp 二 400mW; DO - 34 封装 


稳 压 二 极 管 























RD8. 2FB Iz=40mA; Uz=7. 58~8. 03У; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD8. 2FB1 Iz=40mA; Uz=7.58~8.03V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD8. 2FB2 Iz=40mA; Uz=7. 87~8.28V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD8. 2FB3 Iz=40mA; Uz=8.12~8.54V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD8. 2FMB Iz=5mA; Uz=7.7~8.7V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
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(2) 
RD8. 2JSAB Iz=5mA; Uz=7.76~8.64V; Pp=400mW 稳 压 二 极 管 








RD8. 2ЈЅАВІ 


Tz 一 5mA; Uz=7. 76 一 8. 10у; Pp=400mW 


稳 压 二 极 管 





RD8. 2JSAB2 


І. =5тА; О; =8. 02-8. 36У; Pp=400mW 


稳 压 二 极 管 





RD8. 2JSAB3 


Iz=5mA; О; =8. 28~8. 64V; Pp=400mW 


稳 压 二 极 管 















































RD8. 2МВ Iz=5mA; Uz=7.76—8.64V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD8. 2МВ1 Iz=5mA; Uz=7.76~8.1V; Pb 一 200mW 稳 压 二 极 管 
RD8. 2MB2 Iz=5mA; Uz=8.02~8.36V; Pb 一 200mW 稳 压 二 极 管 
RD8.2MB3 Iz=5mA; Uz=8.28~8.64V; Pb 一 200mW 稳 压 二 极 管 
RD8. 2MW І. =5тА; О;=7. 76-8. 64У; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD8. 2MWB Iz=5mA; Uz=7.76~8.64V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD8. 2P - B Iz=5mA; Uz=7.7~8.7V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD8. 2SB Iz=5mA; Uz=7.73~8.67V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD8. 2SB1 І. =5тА; Uz=7.73~8.13V; Pb 一 200mW 稳 压 二 极 管 
RD8. 2SB2 Iz=5mA; Uz=7.98~8.39V; Pb 一 200mW 稳 压 二 极 管 
RD8. 2SB3 Iz=5mA; Uz=8.25~8.67V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD8. 2SL Iz=0. 5mA; Uz=7.69~8. 61V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 





RD8. 2SLN 


I;=0. 5mA; Uz=7. 69—8. 6 


V; Pp=200mW 


稳 压 二 极 管 





RD8. 2SLN1 


Iz=0. 5mA; Uz=7. 69 一 8. 08 


V; Pp=200mW 


稳 压 二 极 管 





RD8. 2SLN2 


Tz 一 0. 5mA; Uz=7. 94 一 8. 34 


V; Pp=200mW 


稳 压 二 极 管 





RD8. 2SLN3 


I;=0.5mA; Uz 王 8. 2 一 8. 16У; Pp=200mW 


稳 压 二 极 管 







































































RD8. 2UJN Iz=0. 5mA; Uz=7.69~8. 61V; Рь=0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD8. 2UJN1 Iz=0. 5mA; О; =7. 69-8. 08У; Рь=0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD8. 2UJN2 1z=0. 5mA; Uz=7.94~8.34V; Рь=0. 15% 稳 压 二 极 管 
RD8. 2UJN3 Iz=0.5mA; Uz=8.2~8.61V; Рь=0. 15% 稳 压 二 极 管 
RD8. 20МВ Iz=5mA; Uz=7.73~8.67V; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD8. 2UMB1 Iz=5mA; Uz=7.73~8.13V; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD8. 2UMB2 Iz=5mA; Uz=7.98~8.39V; Pb 一 0.15W 稳 压 二 极 管 
RD8. 2UMB3 Iz=5mA; Uz=8.25—8.67V; Pb 一 0. 15W 稳 压 二 极 管 
RAZR Uz=77~87V/Ur=63V; 下 一 0.27A/ 正 一 200mA/ 厂 一 акс 
тА (Zz 二 300Q); Pp=500mW; DO -35 封装 
RD82FB Iz=10mA; Uz=77~87V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD82FM Iz=2mA; Uz=77~87V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD82FMB Iz=2mA; Uz=77~87V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 


















































( 续 ) 

型 号 参 数 备 注 
RD82S Iz=2mA; Uz=77~87V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD82S - B Iz=2mA; Uz=77~87V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD8V2EB3 Iz=20mA; Uz=8.2V; Pb 一 0.5W 稳 压 二 极 管 

Uz = 8.33 ~ 9. 29V/Ur = 6V; І = 0. 5pA/Ir = 
RD9. 1EB 200mA/Iz = 20mA (Zz = 80) /Iz=0.5mA (Zn =|) 稳 压 二 极 管 

1200); Ръ=500т№; DO - 35 封装 

Uz=8. 29~9, 3V/Ur=6V; 1в=0. 5uA/Ir = 150тА/ 
RD9. 1ES І, =5тА (2;=200) /Iz=0.5mA (Za =120Q); Po) Ж 

=400mW; DO - 34 封装 
RD9. 1FB Iz=40mA; Uz=8. 34~8. 8V; Pp=1W 
RD9. 1ЕВ1 Iz=40mA; Uz=8. 34~8. 8V; Pp=1W 
RD9. 1FB2 Iz=40mA; Uz=8. 64~9.08V; Pp=1W 
RD9. 1FB3 Iz=40mA; Uz=8.91~9.38V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD9. 1FMB Iz=5mA; Uz=8.5~9.6V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 





RD9. 1ЈЅАВ 


Iz=5mA; U;=8. 56—9.55V Po =400mW 


稳 压 二 极 管 





RD9. 1]5АВ1 


I;=5mA; Uz=8. 56—8. 93V; Pp=400mW 


稳 压 二 极 管 





RD9. 1JSAB2 


I;=5mA; Uz=8. 85—9. 23ү; Pp=400mW 


稳 压 二 极 管 





RD9. 1ЈЅАВЗ 


I;=5mA; Uz=9. 1549, 55ү; Pp=400mW 


稳 压 二 极 管 


















































RD9. 1MB Г. =5тА; Uz 王 8. 56-9. 55У; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD9. 1МВ1 Iz=5mA; Uz=8.56~8.93V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD9. 1MB2 Г. =5тА; Uz=8. 85~9.23V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD9. 1MB3 Iz=5mA; О;=9. 15-9. 55У; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD9. 1MW Г =5тА; Uz=8.56~9.55V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD9. 1MWB Iz=5mA; Uz=8.56~9.55V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD9. 1P - B Iz=5mA; О;=8. 5-9. 6V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD9. 1SB Г. =5тА; Uz=8.53~9.58V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD9. 1SB1 Iz=5mA; Uz=8.53~8.96V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD9. 1SB2 Iz=5mA; Uz=8. 81~9.26V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 








RD9. 1SB3 


І =5тА; Uz=9.12~9.58V; Pp=200mW 


稳 压 二 极 管 





RD9. ISL 


Iz=0. 5mA; U;=8. 471—9. 51V; Po =200mW 


稳 压 二 极 管 





RD9. 1SLN 


15=0. 5mA; Uz=8.47~9. 51V; Pp=200mW 


稳 压 二 极 管 





RD9. ISLN1 


I;=0.5mA; Uz=8.47—8.91V; Pp=200mW 





稳 


E 二 极 管 





RD9. 1SLN2 





I;=0.5mA; Uz=8.76~9. 21V; Pp=200mW 








稳 压 二 极 管 
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(2) 
RD9. 1SLN3 1z=0. 5mA:; Uz=9.06~9. 51V; Pp =200m W 稳 Б 
RD9.1UJN 1z=0. 5mA; 0;=8. 47-9. 51У; Рь=0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD9. 1UJN1 Iz=0.5mA; Uz=8.47~8.91V; Рь=0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD9. 1UJN2 Iz=0.5mA; Uz=8.76~9.21V; Pp=0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD9. 1UJN3 I1z=0. 5mA; Uz=9.06~9. 51V; Рь=0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD9. 1UMB Iz=5mA; Uz=8.53~9.58V; Рь=0. 15W 稳 压 二 极 管 
RD9.1UMB1 І, =5тА; Uz=8.53~8.96V; Pb 一 0.15W 稳 压 二 极 管 
RD9. 1UMB2 Iz=5mA; Uz=8. 81~9.26V; Pp=0.15W 稳 夺 二极管 
RD9. 1UMB3 Iz=5mA; Uz=9.12~9.58V; Pp=0. 15W 稳 压 二 极 管 
Uz=85~96V/Ur=69V; Ів =0. 2pA/ Ir =200mA/ Iz = 
RD91EB г 稳 压 二 极 管 
2mA (Zz 二 400Q); Рь=500т\/; DO - 35 封装 
RD91FM І, =?тА; Uz=85~96V; Pp=1W 
RD91FMB Iz=2mA; Uz=85~96V; Pp=1W 稳 压 二 极 管 
RD91S Iz=1mA; Uz=85~96V; Pb 一 200mW 稳 压 二 极 管 
RD91S -B Iz=1mA; Uz=85~96V; Pp=200mW 稳 压 二 极 管 
RD9AM Iz-10mA; Uz=8.7V; Pp=250mW 稳 压 二 极 管 
Urm = 50V/Urms = 35V/Urrm = 50V/Urm = 1. 05У; N 
S1NB05 整流 桥 
Io=1A/ Irs = 50А/1вм =5нА 
Urm = 100V/Urms = 70V/Urrm = 50V/Urm = 1. 05У; К 
SINB10 整流 桥 
То=1А/1ҥзм = 50А/1км=5нА 
Urm = 1000У/0ьмѕ = 700V/Urrm = 1000У/0ьм = Ў 
513В100 _ 整流 桥 
1. 05V; Io 1A/Irsm 50А/Ікм 5uA 
Urm = 200V/Urms = 140V/Urrm = 200V/Uru = 
S1NB20 Е И 整流 桥 
1.05V; Io 1A/Irsm 50A/ Irm 5рА 
Urm = 400 V/Unwus = 280V/URRM = 400VVUFNM = Ие 
SINB40 整流 桥 
1. 05V; То=1А/1ҥзм = 50А/1км=5нА 
Urm = 600 V/URrms = 420V/URRM == 600VVUFNM = те 
S1NB60 整流 桥 





L 05V; То=1А/1ҥзм =50A/Irm=5pA 










































































(2) 
型 号 参 数 备 注 
Urm = 800V/Urms = 560V/Urrm = 800V/Urm = 3 
S1NB80 _ 整流 桥 
1. 05%; То = 1А/ Ізѕм = 50А/ ем =5рА 
高 压 二 极 管 
UX - C2B Ir =350mA/Ur =8000V Бш 
І =5тА/ 16 = 0. 2.А; О, = 9. 19~ 10. 3V/Ur = 7V; 
UZ10BS | Т 稳 压 二 极 管 
Рь=500т\/; DO -35 玻璃 封装 
Iz=5mA/Ir = 0.2нА; U; = 10.18 ~ 11. 26V/Ur = 
UZ11BS ; , 稳 压 二 极 管 
8V; Pp 二 500mW; DO - 35 玻璃 封装 
1ә»=5тА/1к=0.2нА; Uz 王 11. 13—12, 3V/Ur=9V; 
UZ12BS | , 稳 压 二 极 管 
Рь=500т\/; DO -35 玻璃 封装 
Iz= 5mA/Ir = 0.2инА; U; = 12.18 ~ 13. 62V/Ur = 
071385 
10У; Pp 二 500mW; DO – 35 玻璃 封装 
Г, = 5mA/Ir = 0. 2А; U; 13.48 ~~ 15. 02V/URr = т 
UZ15BS 稳 压 二 极 管 
11У; Рь=500т\/; DO - 35 玻璃 封装 
Iz = 5mA/Ir = 0. 2рА; О, = 4. 87 ~ 16. 5V/Ur = 
071685 . 稳 压 二 极 管 
12V; Pp 二 500mW; DO – 35 玻璃 封装 
Iz = 5mA/Ir = 0.2нА; О, = 6. 34 ~ 18. 3V/UR = 
UZ18BS j 稳 压 二 极 管 
13У; Pp 二 500mW; DO – 35 玻璃 封装 
Iz=5mA/Ir=120pA; Uz=1. 88~2. 2V/Ur=0.5V; 
UZ2. 0BS 稳 压 二 极 管 
Рь=500т\/; DO – 35 玻璃 封装 
I; = 5mA/Ir == 120pA; U; = 2.12 ~ 2.41V/UR == 
072. 2BS 
0.7V; Pp=500mW; DO – 35 玻璃 封装 
І, = 5тА/ 16 = 120нА; О, = 2. 832, 63V/UK = 1V; 
UZ2. 4BS , 稳 压 二 极 管 
Ръ=500њ№; DO - 35 玻璃 封装 
1. = 5тА/ 16 = 100 1А; О; = 2. 54~2.91V/Ur = 1%; 
072. 7BS | , 稳 压 二 极 管 
Рь=500т\/; DO -35 玻璃 封装 
Iz= 5mA/Ir = 0. 2A; Uz = 18. 14 ~ 20. 45V/Ur = 
UZ20BS j 稳 压 二 极 管 





15У; Pp 二 500mW; DO - 35 玻璃 封装 
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C) 
型 号 参 数 备 
Iz= 5mA/Ir = 0. 2pA; Uz = 20. 23 ~ 22. 61V/Ur = 
UZ22BS И 稳 压 二 极 管 
17У; Pp 二 500mW; DO - 35 玻璃 封装 
Iz= 5mA/Ir = 0. 2рА; Uz = 22.26 ~ 24. 8 V/Ur = ы 
UZ24BS 网 稳 压 二 极 管 
19V; Pp 二 500mW; DO - 35 玻璃 封装 
І, = 5mA/Ir = 0.2нА; Uz = 24. 26 ~ 27. 64V/UR = 
UZ27BS КЕЗ 稳 压 二 极 管 
21У; Po=500mW; DO - 35 玻璃 封装 
Iz = 5тА/1к = 50нА; Uz=2. 85 ~ 3. 22V/Ur = V; K. Р 
073. 0BS Е 稳 压 二 极 管 
Рь=500т\/; DO – 35 玻璃 封装 
Iz =5тА/1к = 20нА; Uz = .16~3.53V/Ur =1V; 
UZ3. 3BS 
Ру=500т\/; DO - 35 玻璃 封装 
Iz =5mA/Ir = 10нА; О; = 3. 47 ~ 3. 83V/Ur = 1V; е 
073. 6BS > 稳 压 二 极 管 
Рь=500т\/; DO -35 玻璃 封装 
Г, = 5mA/Ir = 5нА; Uz = 3. 77 ~ 4. 14V/Ur = V; Е ps 
UZ3. 9BS и 稳 压 二 极 管 
Pp 二 500mW; DO - 35 玻璃 封装 
Iz= 5mA/Ir = 0. 2рА; Uz = 26. 99 ~ 30. 51 V/UR = 55 
073085 稳 压 二 极 管 
23V; Po=500mW; DO - 35 玻璃 封装 
Iz= 5mA/Ir = 0.2нА; U; = 29. 68 一 33. 11У/0 = 
UZ33BS w" JE ZE 
25V; Pp 二 500mW; DO - 35 玻璃 封装 
Iz= 5mA/Ir = 0. 2рА; [72 = 32. 14 ~ 35. 77V/UR = ж 
UZ36BS 稳 压 二 极 管 
27V; Po =500mW; DO - 35 玻璃 封装 
І, = 5mA/Ir = 0.2нА; U; = 34. 68 ~ 38. 52V/Ur = 
UZ39BS 网 
30У; Рь=500т\/; DO - 35 玻璃 封装 
т Iz= 5mA/Ir = 5pA; Uz = 4. 05 ~ 4. 53V/Ur = 1V; UE 
Z4. 3BS 总 压 二 极 官 
Pp 二 500mW; DO - 35 玻璃 封装 
Iz= 5mA/Ir = 5нА; Uz=4.47~4.91V/Ur = 1V; 
UZ4. 7BS А 稳 压 二 极 管 
Рь=500т\/; DO -35 玻璃 封装 
Iz=5mA/Ir=5p4; Uz=4.85~5. 35V/UnR=1.5V; w 
UZ5. 1BS 稳 压 二 极 管 











Po=500mW; DO -35 玻璃 封装 































































































(2 
Iz=5mA/Ir= 5рА; О; = 5. 29 5. 88У/0 = 2. БҮ; 
075. 6BS Ал 稳 压 二 极 管 
Pp 二 500mW; DO - 35 玻璃 封装 
Iz = 5mA/Ir = 5рА; Uz = 5. 81 ~ 6. 4V/Ur = 3V; P 
UZ6. 2BS ne 稳 压 二 极 管 
Pp=500mW; D= 35 Б БЕЯ ЧЫ] ЗЕ 
Iz=5mA/Ir= 2pA; Uz=6.32~6. 97V/Ur= 3.5V; y 
UZ6. 8BS , 稳 压 二 极 管 
Рь=500т\/; DO - 35 玻璃 封装 
Iz=5mA/Ir=0.5uA; Uz=6. 88—7. 64V/Ur = 4V; 12 
077. 5BS ЫК 稳 压 二 极 管 
Pp 二 500mW; DO - 35 玻璃 封装 
Iz=5mA/Ir=0. 5pA:; Uz=7.56~8.41V/Ur=5V; 2 
UZ8. 2BS к 稳 压 二 极 管 
Pp 二 500mW; DO - 35 玻璃 封装 
І, = 5тА/1к = 0. 5А; U; = 8.33 —9. 29V/UR 一 6V; 
079. 1BS 
Pp 二 500mW; DO - 35 玻璃 封装 
-H Е 
第 2 节 m ЖК Е 
Іс = 600mA; Ucro =140V/Uceo = 160V/UEg0 = 6V; 
2N5550 Ру= 1.5W (Tc X 25°С›)/Рь = 625mW; TO 一 92 
(TO 一 226AA) 封 装 ; NPN 极 性 
Іс = 600тА; Ucro = 160У/0сво = 180У/ кво = 6V; = 
可 3DG12、8550、8050 
2N5551 Po= 1.5W (Tc 为 25°С)/Рь = 625mW; TO - 92| үчн 
sFH 
(TO -226AA) 封 装 ，NPN 极 性 
Ic = 150тА/1в = 50mA; Ucro = 50У/0сво = 50 V/ 
2SA1015 Оұво = 5V; Pc = 400mW; fr = 80MHz; TO - 92| 对 管 ， 2SC1815 
(SC 一 43) 封 装 ; PNP 极 性 
Ic = 150mA; Ucro = 50У/0сво = 50У/0ьво = 6 V; 
2SA1037AK |Pc=0.2W; fr=140MHz; SOT—23 (TO - 236AB) | ЖА: G3F 
封装 ，PNP 极 性 
Ic = 100тА; Осво = 50V/Ucro = 40V/UEao = 5V; 
2SA1561T 替换 型 号 ， 2SA933、2SA1115 
Pe=300mW; fr=140MHz; PNP 极 性 
Іс = 150mA/ Ig = 30mA; Осво = 50У/0сво = 50 V/ 
` т о 放大 ， 对 管 2SC4116， 贴 片 
2SA1586 Urso 王 5V; Pc = 100mW; /т = 80МН>; PNP 极 性 ; 








SC 一 70 封装 





代码 SY 
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(2%) 
型 号 参 数 备 Ж 
1с=500тА/1сь = 1А; Ucro = 25У/0сво 二 30VVUEBo = 
2SA719 5V; Pe =625mW; fr=200MHz; SC 一 43A (ТО - 92) 对 管 : 2SC1317 
封装 ，PNP 极 性 
Ic=500mA/Ic = 1А; Ucro = 50У/0Осво = 60V/UEgo = 
25А720 5V; Pe =625mW; ут = 200MHz; 5С — 43А (ТО - 92) 对 管 : 2SC1318 
封装 ; PNP 极 性 
1с=500тА/1сь = 1А; Ucro = 70У/Осво = 80V/UEgo = 
2SA720A 5V; Pe=625mW; fr=120MHz; SC 一 43A (TO - 92) 对 管 : 2SC1318A 
封装 ; PNP 极 性 
Ic = 0.7A; Ucro = 80V/Ucao = 80V/UEgo = 5V; 
2SB1238 对 管 : 2SD1859 
Pe=2W; fr=100MHz; PNP 极 性 
Іс = 100тА/1сь = 200mA; Ucero = 45V/Ucno = 45 V/ 
25В709А Орво= 45У; Рс = 200њ№; f+ =80МН>; РМР 极 性 ; 对 管 : 2SD601A 
SC 一 59 (TO - 236) 
Tc 一 100mA/Icp = 200mA; Ucro = 45 V/Ucgo =45У/ 
2SB953 Шкво=45У; Ре =200mW; fr =80MHz; PNP 极 性 ; 对 管 : 2SD601A 
SC 一 59 (TO - 236) 
Ic == 150тА/ Ig = 50mA; Осво = 60V/Ucro = 50 V/ 
2SC1815 UEao 一 5V;， Рс = 400mW; TO -92 (SC 一 43) 封装 ;| 对 管 : 2SA1015 
fr=80MHz; NPN 极 性 
Іс = 0. 15А; Осво = 60У/ ско = 50V/UEpo = 7V; 可 用 2SC4081. 2SC4617 
2SC2412K |Ре= 0. 2%; /т = 180MHy; SMT3 (SC 一 59) 封装 ; | 代 换 
NPN 极 性 对 管 : 2SA1037AK 
Ic = 0.15A; Осво = 60V/UcEo = 50V/UEeo = 5V; i 
2SC3198 对 管 : 2SA1266 
Pe=0.4W; fr=80MHz; ТО -92 封装 ; NPN 极 性 
1с=15А/1в = 30тА; Осво = 60У/Оско = 50VVUEpo = 
2SC4116 5V; Ре = 100mW; /т = 80МН;; SC 一 70 ж; МРМ) 贴 片 代码 : LO 
极 性 
Ic = 1. 5А; Осво = 40У/0ско = 25V/UEao = 6V; 
2SC8050 
Pe=1W; fr=190MHz; ТО -92 封装 
Ic = 100mA/ Ісь = 100mA; Осво == 60V/UcEo = 50V/ 
2SD0601AR (Ово = 7V; Pe = 200mW; fr = 150МН;; TO - 236) 贴 片 代码 ZR， 对 管 2SB709A 
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( 续 ) 
型 号 参 数 备 注 
1с=500тА/1сь = 1А; Осво = 60V/UcEo= 50V/UEgo = _ 
2SD0602AR 贴 片 代码 XR， 对 管 2SB0710A 
5V; Рс=200т\/; fr=200MHz; ТО-236 (SC 一 59) 
Іс = 700тА/1с‹риве› = 1А; Осво = 80V/Uceo= 80 V/ 
2SD1859 {1 : 2SB1238 
Оъво=5У; Pc W; fr=120MHz; NPN 极 性 
Ie=700mA/lIcepas s = 1А; Осво = 80V/Uceo = 80 V/ ` 
2SD1226M J: 2SB910M 
Uggo=5V; Pc W; fr=120MHz; NPN 极 性 
Ic = 100mA/Icp = 200тА; Осво = 60V/Ucro = 50 V/ р 
2501991А Je; 2SB1320A 
UEpo=7V; Ре=400њт№; fr=150MHz; NPN 极 性 
1с=0. 7А; Ucpo=80V; Pe=1.2W; fr=120MHz; 
2SD2006 
NPN 极 性 
Ic=0. 3A; Ucro= 15V; Рр=250№; fr =120MH;z; _ 
2SD227 | jJ; 2SA642 
NPN 极 性 ; TO -92B 封装 
RI OUT 
Io = — 50mA/Ic = — 100mA; Uc =— 50V; Pp= вет М 
DTA114ECA |200mW; /т = 250МН;; SOT23 (SST3) 封装 ; PNP 5р) 
极 性 
GND) 
RI OU 
Io = —50mA/Ie = — 100mA; Ucc =— 50V; Pp = ыр 
ЮТА1МЕЕ |150mW; fr 二 250MHz; SOT523 (EMT3) 封装 ; PNP GND 
极 性 
ONDE) 
RI OUT 
Io = — 50mA/Ic = — 100mA; Ucc = — 50V; Рь = е А, 
DTA1L14EKA |200mW; f+ 二 250MHz; SC 一 59 (SMT3) 封装 ; PNP GNDA) 
极 性 к= 
GND(!) 
RI ойт 
Io = —50mA/Ic = — 100mA; Uce= —50V; Pp = шшер йы 
DTA114ESA |300mW; fr 二 250MHz; SC 一 72 (SPT) 封装 ，PNP CNDO) 
极 性 Ба се 
GND(!) 
RI OUT 
Io=—50mA/Ic=—100mA; Осс = — 50У; Рь = Ма ` 
DTA114EUA |200; fr 二 250MHz; SC 一 70 (UMT3) 封装 ; PNP GND(I) 
极 性 OUT 








2 
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©) 
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(2) 
型 号 2 ж & 注 
To 二 一 100mA;，Uecao 二 一 50VVUcEo 二 一 50V/VUEBo = ë 
B 
DTA114TCA | 一 5V; Pp = 200mW; fr = 250МНу; SOT23 封装 ; Е ` 
PNP 极 性 Ç 
Io= —100mA; Осво = — 50У/0ско = — 50 V/U teo = А 
B 
РТА114ТЕ |—5V; Рь = 150mW; fr = 250МН;; 507523 封装 ; RI ` 
PNP 极 性 
Io= —100mA; Осво = —50У/ ско = — 50 V/U кво = 
DTA114TKA | 一 5V，Pb = 2001; /т = 250MH;; SOT23 一 3L # 


装 ; PNP 极 性 





DTA114TSA 


Io= —100mA; Осво = — 50V/Ucro = — 50V/UkEno = 
一 5V; Pp = 300mW; fr = 250MHz; TO92S 封装 ; 
PNP 极 性 


























Io=—100mA; Ucso =~ 50V/Ucro = — 50 V/U tgo = с 
Bo———k 
DTA114TUA |—5V; Pp = 200mW; fr = 250МН;; SOT323 封装 ; RI 
[Н 
PNP 极 性 
Үт sj OUT 
To = 70mA; Ucc =. 50V; Pp == 200mW; fr = R2 
DTA114YCA P de RE GND(+) 
250МН;; SOT23 封装 ，PNP 极 性 їмо OUT 
777 ОМО(—) 
үн RI | OUT 
Io = — 70тА; Uce = — 50У; Рь =150mW; fr= R2 
ka ass 250MHz; SOT523 封装 ; PNP $ tE Mij 
50 z; SOT523 封装 ; TE 
° z INo—[> — OUT 
77 GNDO) 
N RI | OUT 
To = = 70mA; Ucc == — 50V; Pp = 200mW ; fr к R2 
DTA114YKA A GND(+) 
250MHz; SOT23 一 3L 封装 ; РМР 极 性 
ж ма 
GNDC) 
ee OUT 
Io сй ТОтА; Ucc == 50V; Pp = 300mW; fr = к 
DTA114YSA — 





250MHz; TO92S 封装 ，PNP 极 性 








р ка OUT 
GND(!) 















































(2%) 
型 号 参 Ж 备 Е 
iN RI | OUT 
Io = — 70њА; Осе = — 50У; Рь = 200mW; fr R2 
DTAl114YUA GNDO) 
250MHz; SOT323 封装 ; PNP 极 性 
Ыт 
GNDG) 
ОРЕ EN OUT 
Io=— 100mA; Осс = —50V; Pp = 200mW; fr Ra 
DTA123JCA f N GNDG) 
250MHz; SOT23 封装 ，PNP 极 性 
k 
GND( ) 
ЕЕ OUT 
To 三 一 100mA; Ucc = — 50V; Рр =150mW; fi R2 
DTA123JE _ КЕ ИЗ Г 
250MHz; 501523 封装 ; PNP 极 性 N ji > OUT 
GND!) 
i R | OUT 
Io= — 100пА; Осс = — 50У; Pp=200mW; fr R2 
DTA123JKA СМО) 
250МН;; 50723 — 3L 封装 ; РМР 极 性 IÑ ОШ: 
‚ие 
бра =a 1 
To = — 100mA; Ucc — 50V; Pp = 300mW; fr R2 
DTA123JSA _ ‚_ ы GNDCD 
250МН;; TO92S 封装 ，PNP 极 性 N OUT 
Ta 
ii RI OUT 
To = — 100mA; Ucc = = 50V; Pp = 200mW; fr R2 
DTA123JUA _ з, (9 И 
250МН;; 507323 封装 ; РМР 极 性 INS j S QUE 
GND(1) 
Ñ RI OUT 
10 =. == 100mA; Ucc == == 50У; Рр = 200mW; fr R2 
DTA123YCA _ Е РЯ И 
250МН;; SOT23 封装 ; PNP 极 性 IN GUE 
T 
i RI OUT 
Io = — 100mA; Ucc =, = 50V; Рр == 150mW; fr R2 
DTA123YE m А 





250МН;; SOT523 封装 ，PNP 极 性 





> 


1 


QUT 
GND) 
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(2%) 
型 号 参 数 备 注 
N RI | OUT 
To = kas 100mA; Ucc = 50V; Pp = 200mW; fr R2 
DTA123YKA "i GNDG) 
250МН;; SOT23 一 3L 封装 ，PNP 极 性 їч © 
[е 
мо OT 
Io == == 100mA; Ucc = 50V; Pp = 300mW; fr R2 
DTA123YSA I GND(I) 
250МН;; TO92S 封装 ，PNP 极 性 IN OUT 
ү, ) 
Ге Rl | OUT 
Io = 100mA; Ucc = 50 V; Pp = 200mW; fr R2 
DTA123YUA GND(+) 
250MHz; SOT323 封装 ，PNP 极 性 iki Dr 
Ta ) 
Ne ou 
R2 
Іс = —500mA; Осс = — 50У; Pp = 300 mW; fr 
DTB143ES i i , s. 
200MHz; SC72 封装 ，PNP 极 性 
б йиш | 
GNDC) 
Woh OUT 
R2 
Ic == 500mA; Ucc = = 50V; Рр == 200mW; fr 
DTB143EK Р 
200MHz; SC72 封装 ; PNP 极 性 
OO 
GND(+) 
iN RI ош 
R2 
Іс = —500mA; Осс = —50V; Pp 王 200mW; f GND) 
DTB143EC r 
200MHz; SC72 封装 ; PNP 极 性 





2 
= bz 
ә =) 
Q © 
á С 
= = 








Tc == 500тА; Осе = 50V; Pp == 300mW; fr 
DTD143ES ) 
200MHz; SOT 一 23 封装 ; РМР 极 性 N oi 
a 
IN OUT 
Ic = 500mA; Uce = 50V; Pp = 200mW; fr 


DTD143EK 





200МН;; SOT 一 23 封装 ; PNP 极 性 





z 


= Па 
29] kas 
z 


GNDC) 


OUT 
GND) 




































































(2) 
型 号 参 数 备 注 
те Іс = 150тА; Осво = 60У/0ско = 50У/0ъво 5V; 容 代 换 型 号 2SC8050. 
49 
Pe=250mW; fr=250MHz; TO-92 封装 ，NPN ЖЕ |2N5551 
OYT 
Io == 100mA; Uo = 50У/ = — 20 ~ 10У; Pp = RI 
KRA101M Е е 
400mW; fr=200MHz; ТО -92M 封装 ，PNP 极 性 Ra 
COMMON(+) 
OUT 
Io = 100mA; Uo == 50V/U! = — 20 — 10V; Рр = RI 
KRA102M Е = 
400mW; fr=200MHz; ТО -92M 封装 ，PNP 极 性 R2 
COMMON) 
Io Ес 100mA; Uo = 50VVUrT = — 40 ~ 10V; Р 一 
KRA103M I 
400mW; fr=200MHz; ТО -92M 封装 ，PNP 极 性 
OUT 
Io = 100mA; Uo 一 50V/U! = — 40 ~ 10V; Po ЕС 
ККА104М р 
400mW; /т=200МН2; ТО -92M 封装 ; РМР 极 性 
COMMON) 
OUT 
Io 4 100mA; Uo = 50VVUr = — 12 ~ 5V; Pe 一 RI 
KRA105M | D E= 
400mW; fr=200MHz; TO-92M 封装 ，PNP 极 性 R2 
COMMON) 
OUT 
Io 100mA; Uo = 50V/U, = — 20 — 5V; Pi = Rl 
KRA106M | ' We 4 
400mW; fr 二 200MHz; ТО -92M 封装 ; PNP 极 性 R2 
COMMDON(I ) 
Io == 800mA; Uo = 50V/U, = — 10 ~ 10V; Pp = 
ККА221М 3 
400mW; fr=200MHz; ТО -92M 封装 ，PNP 极 性 
COMMONGH) 
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(2%) 
型 号 参 数 备 注 
OUT 
ҮЯТ Іо = 800mA; Uo = 50V/UT = — 12 ~ 10У; Pp = = 
400mW; fr=200MHz; ТО - 92 М 封装 ; PNP 极 性 R2 
COMMON) 
Io = 800mA; Uo = 50V/U! 一 一 20 一 10У; Pp = 
KRA223M 
400mW; fr=200MHz; TO -92M 封装 ，PNP 极 性 
OUT 
To = 800mA; Оо = 50УЛ = — 30 ~ 10У; Рр = Rl 
KRA224M І шек 
400mW; fr=200MHz; ТО-92М 封装 ，PNP 极 性 R2 
COMMDN(!) 
OUT 
KRA225M To = 800mA; Uo = 50VVUr = — 10 ~ 5У; Pp == IN EE 
400mW; fr=200MHz; TO -92M 封装 ; PNP 极 性 R2 
COMMON) 
OUT 
Io 800mA; Uo Бы 50VVUr 一 一 12 一 6V; Pp ке RI 
KRA226M | IN = 
400mW; fr=200MHz; TO -92M 封装 ; PNP 极 性 
COMMON(I) 
Ic = 200mA; Осво = 60V/Ucro = 45V/UEBo = 5V; 
KSC815 | эн 对 管 : КЅА539 
Pe=400mW; fr=200MHz; TO -92 封装 ，NPN 极 性 
对 管 : KSR2005 
с 
(OUT) 
Ic = 100mA; Осво = 50V/UcEo = 50V/Ukno = 10V; RI 
KSR1005 I = 
Pe=300mW; fr=250MHz; ТО -92 封装 ; NPN 极 性 Пао (N) 
F 
(GND) 
Іс = 600mA; Осво = 60У/0ско = 30У/Оево = 5V; 
ММВТ2222 | Pror=250mW; fr=250MHz; SOT — 23 (TO - 236) 对 管 : PMBT2907 





封装 ，NPN 极 性 





















































( 续 ) 
型 号 参 数 备 注 
Іс = 600mA; Осво = 75V/UcEo = 40V/UEgo = 6 V; 
ММВТ2222А | Pror=250mW; fr=250MHz; SOT— 23 (TO - 236) 对 管 : PMBT2907A 
封装 ，NPN 极 性 
C 
B RI 
Ic = 100mA; Осво = 50V/Uceo = 50V/UEgo = 6V; 5 
RN1307 І s 
Pe=100mW; fr=250MHz; SC 一 70 封装 ; NPN 极 性 
E 
贴 片 代码 XH 
ë 
B RI 
Ic = 100mA; Осво = 50У/0ско = 50V/UEgo = 7 V; 
RN1308 | 
Pe=100mW; fr=250MHz; SC 一 70 封装 ;NPN 极 性 
Е 
贴 片 代码 XI 
Іс = 100mA; Осво = 50V/UcEo = 50V/UEpo = 15У; 
RN1309 | 
Pe=100mW; fr=250MHz; SC 一 70 封装 ，NPN 极 性 
贴 片 代码 XJ 
+ 29 
第 3 节 场 效应 晶体 管 
型 号 = Ж 备 注 
Ic = 30A/Icp = 100А/15 = 30A/Irp = 60А; Осьѕ = i 
GT30J322 600V/UcEs= 士 20V/UcE sat) =2. 1V; Pe =75W; Ër 一 cok А 
0. 2р5; N 沟 道 
QÉ 
c 
Іс= 60А/Іср =120A/ Iecr = 15А/1єсєр = 120А; Осѕ = Ї 
GT60M303 900У/0свѕ = + 25V/Ucecsa) =2.1V; Pe=170W; te = co 小 
0.71s; N 沟 道 
oF 
5 
1с= 60А/1сь = 120A/ Iecr = 15A/ TECFP == 120А; Uces = 
GT60N321 1000V/UGEs= + 25V/UCcE¿ sat) =2, 3V; Pc =170W; trr 一 сае: 
0. 84s; N 沟 道 || 
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(2%) 
型 号 参 数 备 注 
€ 
Ic = 50А/1сь Е 100А/ 并 = ЗОА/ Јр == 60А; U ces = 出 
GT50J322 | 600V/U6es 一 士 20V/Ucetapo =2. 1V; Pe=130W; tn= ck £ 
0. 2р5; М 沟 道 
ог 
оС 
GT50J323 Ie=50A; Uces=600V; Pe=130W; N 沟 道 со £ 
ol: 
oc 
G T50]324 Ie=50A; Осьѕ =600У; Рс= 130%; N 沟 道 ak А 
° E 
Іс= 42А (Те X 25°С), Ic= 42А (Tc у 100°); ос 
Ice = 80А /1ҥ = 10A/Irp = 80А; Ucgs = 1200У/0сѕ = 
GT40Q321 ККИ; 
+25V/Ucgca = 2. 8У; Рс = 130W (Tc X 25°С), 
Рс=68%/ (Tc 为 100'C); 1.=0. биз; N 沟 道 тє 
+ š 
第 4 节 集成 电路 
1. 74LS373 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 OC IN 允许 信号 输入 一 
2 Q1 锁 存 信号 输出 1 2.50 
3 D1 锁 存 信号 输入 1 2. 38 
4 D2 锁 存 信号 输入 2 2. 50 
5 Q2 锁 存 信号 输出 2 2.71 1. 该 集成 电路 采 上 
2 
6 Q3 锁 存 信号 输出 3 3.00 0 引 脚 DIP 
ПТУ 输入 2. 主要 用 途 : 微波 
7 D3 类 存 信和 号 输入 З 2. 50 
саш 炉 锁 存 器 
8 D4 锁 存 信号 输入 4 1. 60 3. 内 部 结构 框图 如 
9 Q4 锁 存 信号 输出 4 2.38 图 2-1 所 示 
10 GND 地 0 
11 CLK IN 时 钟 信 号 输入 0. 50 
12 О5 锁 存 信号 输出 5 2. 58 
13 D5 锁 存 信号 输入 5 2. 30 































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 È 
4 D6 锁 存 信号 输入 6 2. 50 
5 Q6 锁 存 信号 输出 6 2. 51 І. 该 集成 电路 采 / 
16 Q7 锁 存 信号 输出 7 2.38 20 3100 ү 
2. 主要 用 途 : MÌ 
17 D7 锁 存 信号 输入 7 1. 80 реча 
18 D8 锁 存 信号 输入 8 2. 30 3. 内 部 结构 框图 如 
9 Q8 锁 存 信号 输出 8 2.58 图 2-1 所 示 
20 Ус 电源 引 脚 5. 20 
10 [12 | 5 6 9 12 5| 16 19 | 20 
| | Усс 
e eiea eaea Rag 
q 7 =] 7 г 
с Il = = © IC 
[1] ёю ёк AIO AIO Аю |2 Е 210 
а mF 
1| 3| 4 7| в B| ú | asju 
图 2-1 74LS373 内 部 结构 框图 
2. 74LS393 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 参数 (R 十 /R 一 )/kQ ж Е 
1 Al 计数 信号 Al 10. 61/4. 38 
2 CLEARI1 清 零 信 号 1 3.71/2.90 
3 ОА1 计数 信号 QAL со/4. 49 
1 ОВ1 计数 信号 ОВ1 со/4. 38 
5 QC1 计数 信号 QC1 co/4. 38 
Өр 计数 信号 QDI а 1. 该 集成 电路 为 14 
7 GND 地 0/0 引 脚 DIP 
8 QD2 计数 信和 号 QD2 co/4. 38 2. 主要 用 途 : 微波 
9 ос? 计数 信号 ОС? co/4. 20 Жа 
10 QB2 计数 信号 QB2 co/4. 38 
11 ОА? 计数 信号 QA2 со/4. 49 
12 CLEAR2 清 零 信 号 2 3.71/2. 89 
13 A2 计数 信号 A2 9.10/4. 58 
14 Усс 电源 0.22/0. 22 





















































































































































































































































3. 74LS74 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 参数 (R 十 /R 一 )/kQ 备 注 
1 CLR1 复位 信号 9. 10/4. 38 
2 D1 触发 信号 co/4.71 
3 CK1 时 钟 信号 9.10/4. 91 
4 РКІ 控制 1 со /4, 68 
5 91 同 相 位 输出 1 3.71/3. 00 
6 QI 反 相 位 输出 1 оо /6. 28 1. 该 集成 电路 为 14 
7 GND 地 0/0 引 脚 DIP 
8 92 反 相 位 输出 2 со /6. 28 2. 主要 用 途 : 微波 
9 Q2 同 相位 输出 2 3. 71/3. 00 PIL D 触发 器 
0 PR2 控制 2 0..21/0. 21 
11 CLK2 寺 钟 信号 2 so/4. 20 
12 D2 触发 信号 2 0. 33/0. 33 
3 CLR2 复位 信号 2 9. 10/4. 38 
4 Усс 电源 0. 21/0. 21 
4. ADC0804 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Е 
1 CS 片 选 
2 RD 外 部 读 取 转换 信号 输出 
3 WR 启动 转换 控制 输入 
4 CLK IN 上 时 钟 输入 
5 INTR 中 断 请 求 信号 输出 
6 VIN+ 差 动 模拟 电压 正 输入 
7 VIN— 差 动 模拟 电压 负 输 入 
C 6 1. 该 集成 电路 为 20 
9 VREF 辅助 基准 电压 引 脚 SOP 
10 DGND 地 2. 主要 用 途 : 微波 
1 DB7 (М5В) 数字 输出 7 炉 模 拟 -数字 转换 器 
2 DB6 数字 输出 6 3. 内 部 结构 框图 如 
3 DB5 数字 输出 5 图 2-20 
4 DB4 数字 输出 4 
15 DB3 数字 输出 3 
16 DB2 数字 输出 2 
17 DB1 数字 输出 1 
18 DB0 (LBS) 数字 输出 0 
9 CLK R 时 钟 输入 
20 Усс 电源 
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' == || 
1 38] SET =] 复位 
19 >< йд ар 
CLK Ас >l ЕДЕ | 
4 D 
N mea 复位 BV=30V | |а 
т ТЕТЯ. CLKS Q 
IL 时钟 振荡 | _ 
10 =: 
ЕБ 
20 
+ 
А 解码 器 Й 
ЗП 
DAC 
8 Vout _ 21 
十 Vi 
比较 器 
° 下 z 4210 
7 =н Т G 200 
一 | 5 
АА 5_ 
ДЕ 
T11H2HB3HW48516187181 
图 2-2 ADC0804 内 部 结构 框图 
5. ADC0832 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
14 引 脚 8 引 脚 
1 1 CS 片 选 
2 С 空 引 脚 
3 2 CHO 模拟 输入 通道 0 
4 C 空 引 脚 
5 3 CH1 模拟 输入 通道 1 1. 该 集成 电路 采用 
6 NC 空 引 脚 8 引 脚 、14 引 脚 DIP 
рег. 
z І СО W ( 双 列 直 插 封装 ) 
2. 主要 用 途 : 微波 
8 5 DI 数据 信号 输入 Ар 
< 
9 NC 空 引 脚 3. 内 部 结构 框图 如 
10 6 DO 数据 信号 输出 图 2-3 所 示 
1 NC 空 引 脚 
12 7 CLK 芯片 时 钟 输入 
13 NC 空 引 脚 
14 8 Усс (VREF) 电源 
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Г» 
I > ge“ z MRE 
5 Br ar tas p. 时 钟 
D Т Я 
{ b ни ГЕШ - " 
L = & ЕКЕ 
到 内 部 电路 P 
ОЗА u P 时钟 
2 模拟 Be СП 5 
7 多 路 | RE B DY" s 
EN = 
| | Д 
CS 
4 y CS cs | CS. = 
L РВК R 1 |6 
EN = о ЕСЕ? > р 358 
ве Ст овим И ы 
À 
>1 
图 2-3 ADC0832 内 部 结构 框图 
6. ADS7805 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
VIN 模拟 信号 输入 
2 AGND1 模拟 地 1 
3 REF 基准 信号 
4 CAP 参考 电容 端 
5 AGND2 模拟 地 2 
6 D15 数据 信号 端子 15 
7 D14 数据 信号 端子 14 
8 D13 数据 信号 端子 13 
9 D12 数据 信号 端子 12 1. 该 集成 电路 采 | 
туерт 11 双 排 直 插 式 或 贴 片 式 
1 1 п Уј 1 
封装 
1 ы — 2 主要 用 途 ，16 位 
12 D9 数 居 信 号 端子 9 高 速 A - D 转换 器 
3 D8 数据 信号 端子 8 
14 DGND 地 
5 D7 数据 信号 端子 7 
16 D6 数据 信号 端子 6 
7 D5 数据 信号 端子 5 
8 D4 数据 信号 端子 4 
9 D3 数据 信号 端子 3 
20 D2 数据 信号 端子 2 







































































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
21 D1 数据 信号 端子 1 
22 ро 数据 信号 端子 0 
23 BYTE 高 字 节 / 低 字 节 信号 输入 站 гави — x _ 
双 排 直 插 式 或 贴 片 式 
24 R/C 读 取 结果 / 模 - 数 转换 控制 信号 输入 端 й i 
Е = = ELA À н Б 
25 CS 片 选 信号 输入 端 2 主要 用 途 ，16 位 
этсе + ҮН. F6 Бу 端 А 
26 BUSY 转换 结果 指示 输出 端 高 速 A DRR 
27 VANA 模拟 电源 
28 VDIG 数字 电源 
7. AN6652 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 Усс 电源 引 肢 5.00 1. 该 集成 电路 为 4 引 肢 
单列 封装 
2 VREF 参考 电压 一 2. 主要 用 途 : 微波 炉 电 
动机 稳 速 控制 
3 GND 地 0 3. 内 部 结构 框图 如 图 
2-4 所 示 ， 典 型 应 用 电路 
4 COMP I 比较 信号 输入 = 如 图 2-5 所 示 
基准 电压 
比较 放 
大 
| 
N N N 
1| 3 2 4 
图 2-4 AN6652 内 部 结构 框图 
"YY 
эгин  VCC 
R| |3300 (м) 
t 10дЕ 
ТТГ 
2-5 AN6652 典型 应 用 电路 
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8. АР37007,—Е1 




















































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Усс 电源 1. 封装 : 采用 TO -92 封装 
2. 主要 用 途 : 低 功 率 PWM 控制 器 ， 应 用 在 
美的 微波 炉 主 板 上 
2 GND 地 ° 
3. 可 用 ACT30AHT 代 换 
4. 典型 应 用 图 如 图 2 -6 所 示 ， 内 部 结构 框图 
3 OUT 输出 端 如 图 2-7 所 示 
一 一 一 全 一 一 一 
Li R1 
330u 10/1W — 
уут, 1 
+ c2 C! +L R 
T 470 4.1- рр n 
1N4007x4 AC 85-264V 
Т1 12 CI 
EE16 55и дн 5УЛА 
.° > Уо? 
98 l- сз 3 š +. R13 
БМ 2200р Rs 6.2k 
š ; 02 
Ki < Е 十 vo 
100k D5 ы 
ЕВ107 
D7 R1 
Ql N 1N4148 T 
APT13003 
R5 
D6 4.7 
1N4148 
R9 C8 
R6 100k ШҮ 
390 РС817 ll 
|| 
I+ C4 lÍ 
|н C7 
2.2n 
R10 
3 22k 
OUT Уорт Verr. 
ы | 
V 
ee 一 Усс VsENSE 
A R11 
— ©6 510 
GND 3.30 2 
5 ICTRL GND 
Ul ? 
< AP3700Z-E1 AE 
图 2-6 AP3700Z—E1 典型 应 用 图 
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f 3 
Vec ЖЕДЕ OUT 
从 电压 锁定 短路 
Vreer 入、 比较 器 比较 器 Л] VREF 
/>——_ < 
斜 波 | 
一 ”| pug 
Шек + ше 驱动 
PWM | 上 |= 
“ы = i 一 | 控制 
一 HRR _ 
їн Var | 
GND 
2 
图 2-7 AP37002Z 一 El 内 部 结构 框图 
9. АТ24С04 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 АО 址 信号 输入 0 
2 Al 址 信号 输入 1 
3 A2 址 信号 输入 2 
该 集成 电路 为 电 可 
4 VSS 也 擦 可 编程 只 读 存储 ， 
采用 8 引 脚 SOIC 封 
5 ` ЕЕРЕЕ 装 ， 图 2-8 所 示 为 应 
i në иши 用 在 夏普 R - 2397 型 
微波 炉 上 的 电路 图 
6 SCL 串 行 时 钟 
7 TEST 测试 
8 Vcc 电源 
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ПІІ ү | 
Jagg 
ANIDA N ' 
© = 
IC2 © 
IC-1 IZA646DR AT24C04 С Е БЕ ola 
A ол л 5 8 © | |> 
tn о л pe © 
a 区 
ЕЕЕ Н ЕЕЕ ЕЕ Ж УЕ š SIEIS x Z 
кә|—|© |3 |& l E SO S= IS |с ово &\ >и юз LO 
w 
22 zz 
> 
со 
R31 
= T] 15k 
| [c30 3 
图 2-8 AT24C04 应 用 电路 图 
10. DS89C430 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PDIP | PLCC 封装 |TQFP 
1 2 40 T2 定时 器 外 部 1⁄O 口 
2 3 41 T2EX 定时 器 重 载 触 发 器 
3 4 42 RXD1 串口 1 接收 输入 DS89C430 为 微 处 理 
器 ， 采 用 PDIP、PLCC 
4 I Í т 串口 1 发 送 输出 封装 、TQFP 三 种 封装 
5 6 44 INT2 外 了 中断 2 形式 ， Лу 在 微波 炉 中 。 
本 表 数 据 同时 适应 于 
6 7 1 INT3 外 部 中 断 3 DS89C440 与 DS89C450 
7 8 2 INT4 外 部 中 断 4 
8 9 3 INT5 外 部 中 断 5 





























































































































( 续 ) 
引 脚 号 
иш тсн татр 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
9 0 4 RST 外 部 复位 控制 
10 11 5 RXDO 串口 0 接收 输入 
1 3 7 TXD0 串口 0 发 送 输出 
12 14 8 INTO 外 部 中 断 0 输入 
3 5 9 INTI 外 部 中 断 1 输入 
14 6 10 T0 定时 器 0 外 部 输入 
5 7 1 T1 定时 器 1 外 部 输入 
16 8 12 WR 外 部 数据 存储 器 写 选 通 
17 19 13 RD 外 部 数据 存储 器 读 选 通 
8 20 4 XTAL2 晶体 振荡 器 输出 
19 21 15 XTAL1 草 体 振荡 器 输入 














DS89C430 为 微 处 理 



































































































































20 VSS 逻辑 地 器 ， 采 用 PDIP、PLCC 
23、34 |28、39 
封装 、TQFP 三 种 封装 
21 24 18 P2.0 8 位 双向 WO 2.0 形式 ， 应 用 在 微波 炉 中 。 
本 表 数 据 同时 适应 于 
22 25 19 Р2.1 8 位 双向 1/0 2.1 DS89C440 5 DS89C450 
23 26 20 P2. 2 8 位 双向 WO 口 2.2 
24 27 21 P2.3 8 位 双向 I/O H 2.3 
25 28 22 P2.4 8 位 双向 WO 口 2.4 
26 29 23 P2,5 8 e W I/O H 2.5 
27 30 24 P2.6 8 XLE] I/O H 2.6 
28 31 25 P2.7 8 位 双向 IVO H 2. 7 
29 32 26 РЅЕМ 程序 存储 使 能 控制 
30 33 27 PROG 地 址 锁 存 使 能 控制 
31 35 29 UPP 外 部 访问 控制 
32 36 30 P0.7 8 位 双向 I/O 口 0.7 

















33 37 31 P0.6 8 位 双向 1⁄O 口 0.6 
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(2) 
引 脚 号 7 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PDIP | PLCC 封装 |TQFP 
34 38 32 P0.5 8 位 双向 1⁄O H 0.5 
35 39 33 Ро. 4 8 位 双向 I/O 口 0.4 
DS89C430 为 微 处 理 
36 40 34 P0. 3 8 位 双向 1/0 H 0.3 器 ， 采 用 PDIP, PLCC 
封装 、TQFP 三 种 封装 
37 41 35 PO; 2 8 位 双向 WO H 0. 2 ee 
形式 ， 应 用 在 微波 炉 中 。 
38 42 36 P0. 1 8 位 双向 I/O H 0.1 本 表 数 据 同 时 适应 于 
DS89C440 与 DS89C450 
39 43 37 P0.0 8 位 双向 1⁄O 口 0.0 
40 12、44 6、38 Усс 电源 (十 5V) 


11. HD404054、HD404094 等 系列 








































































































引 脚 号 J 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
FP 一 44A | DP 一 42S 
1 6 RE0/VCrer mA E0/ 参 考 电压 
2 TEST 工厂 测试 
3 8 OSC1 ЕИ! 1. 该 系列 产品 及 
КЕ, з J рид 
4 9 OSC2 RHR 2 封装 : 采用 FPA 
(HD404052H、 HD 
а тст /As x 
> 10 RESET 复位 404092H、HD40A- 
6 11 GND ш 4052H, HD404054H, 
HD404094H, HD40- 
7 2 D0 输入 0 
A4054H、HD4074- 
8 13 D1 输入 1 054H、HD4074094HD) 
9 14 D2 И А. РА 与 DP -42S (HD- 
404052S、HD404- 
Ë РА 
0 р D3 КАЗ 0925, HD40A40- 
11. 16 D4 输入 4 52S, HD404054S、 
HD404094S、 
12 17 D5 输入 5 
HD40A4054S、 
3 8 D6 输入 6 HD4074094S) 封装 
4 9 D7 输入 7 2. нж. АЁ 
тэ 制 器 
15 20 D8 ША 8 ü 
š 3. 内 部 结构 框图 
16 21 D9 ШЛ 9 如 图 2 -9 所 示 
7 22 D12/STOPC 输入 12/ 停 止 模式 与 主动 模式 输入 
18 23 D13/INTO 输入 13/ 外 部 中 断 输入 0 





































































































































































































(2%) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
FP 一 44A | DP—42S 
19 24 R00/INT1 输入 与 输出 00/ 外 部 中 断 输 入 1 
20 25 R10 输入 与 输出 10 
21 26 R11 输入 与 输出 11 
22 NC 空 引 脚 
23 27 R12 输入 与 输出 12 
24 28 R13 输入 与 输出 13 
25 29 R20 输入 与 输出 20 
26 R21 偷 入 与 输出 21 ТИТЕ 
30 ЛУ 2 ë 
; в 封装 : 采用 FP44A 
27 31 R22 答 入 与 输出 22 (HD404052H. HD 
404092H、HD40A- 
2 9 在 全 Бех о 
2 32 R23 ПЛ 23 4052H, HD404054H, 
29 33 R30 Л ЕН 30 HD404094H、HD40- 
A4054H、HD4074- 
Д ~ Га tA 1:6 Ге 
30 34 R31/TOC 入 与 输出 31/ 定 时 器 输出 054H. HD4074094H) 
31 35 R32/TOD 输入 与 输出 32/ 定 时 器 输出 5 Юр -42S (HD- 
4040525, HD404- 
32 36 R33 输入 与 输出 33 092S、HD40A40- 
33 37 R40/EVND 给 入 与 输出 40/ 事 件 计数 输入 u 
HD404094S. 
34 38 R41/SCK1 输入 与 输出 41/ 串 行 时 钟 输入 与 输出 1 | HD40A4054S、 
Rapa HD4074094S) 封装 
35 39 R42/SI1 输入 与 输出 42/ 串 行 接收 数据 输入 = 
2. Ж. M 
36 40 R43/SO1 输入 与 输出 43/ 传 送 串 行 数据 输出 | 制 器 
| 3. 内 部 结构 框图 
37 41 SEL 复位 输入 ИН . 
如 图 2 -9 所 示 
38 42 Усс 电源 
39 1 RD0/COMP0 输入 D0/ 模拟 输入 0 
40 2 RD1/COMP1 给 入 D1/ 模 拟 输入 1 
41 3 RD2 输入 D2 
42 4 RD3 输入 D3 
43 5 RCO 输入 СО 
44 NC 空 引 脚 
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KI 2-9 HD404054、HD404094 等 系列 内 部 结构 框图 
12. HD4074054S 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 RD0/COMP0 输入 Do/ 模 拟 输入 0 

2 RD1/COMP1 输入 D1/ 模 拟 输入 1 

3 RD2 输入 D2 该 集成 电路 为 微 控 
Ili! Ñ . 采 74 S 

P RDA 输入 D3 и, ЖЛ DP 108 
封装 ， 图 2 -10 所 示 为 

5 输 O 

5 RDO i 入 DO 应 用 在 安 宝 路 МВ -23 

6 REO/VCREF 输入 E0/ 参 考 电 压 型 微波 炉 上 的 电路 图 

TEST 工厂 测试 

8 OSC1 展 荡 器 1 






















































































































































































( 续 ) 
号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
OSC2 振荡 器 2 
RESET 复位 
GND 也 
D0 输入 0 
D1 输入 1 
D2 输入 2 
D3 输入 3 
D4 输入 4 
D5 输入 5 
D6 输入 6 
D7 输入 7 
D8 输入 8 
D9 输入 9 
D12/STOPC 输入 12/ 停 止 模式 与 主动 模式 输入 
D13/INTO 输入 13/ 外 部 中 断 输入 0 
R00/INT1 输入 与 输出 00/ 外 部 中 断 输入 1 该 集成 电路 为 微 控 
R10 输入 与 输出 10 制 器 ， 采 用 DP - 42S 
R11 输入 与 输出 11 封装 ， 图 2-10 所 示 为 
应 用 在 安 宝 路 MB - 23 
ВИА 输入 与 输出 12 型 微波 炉 上 的 电路 图 
R13 输入 与 输出 13 
R20 输入 与 输出 20 
R21 输入 与 输出 21 
R22 输入 与 输出 22 
R23 输入 与 输出 23 
R30 输入 与 输出 30 
R31/TOC 输入 与 输出 31/ 定 时 器 输出 
R32/TOD 输入 与 输出 32/ 定 时 器 输出 
R33 输入 与 输出 33 
R40/EVND 输入 与 输出 40/ 事 件 计 数 输入 
R41/SCK1 输入 与 输出 41/ 串 行 时 钟 输入 与 输出 1 
R42/SI1 输入 与 输出 42/ 串 行 接收 数据 输入 1 
R43/SO1 输入 与 输出 43/ 传 送 串 行 数据 输出 1 
SEL 复位 输入 
Усс 电源 
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R9 10k 
M VTS VT6 
R8 10k 41 №, ERA 
VDI4 40 
Ж А СаО МЕУ VT4 
sa Ll «О 
+ N VT12 1 R2 10k 39 14 VT3 6 门 门 Е Г] 门 
7 38 | VT2 一 一 一 
> А 
д6 š Сї R25 10k " | үт! 
KUSZ 0.01h 3 
10 „33 AlBICIDIEIF 
+ 8 = 
Е Е А 2003 |C? 
— N + 
= qk © су, S 31 р: 
+T 0 9 2 1 
一 VD10 C3— as; P 
о 
K КИ == T 29 1р 
一 2 
= fN Ri 28 Th 
VD11 H 3 1 
Ыы R13 27 Р 
g 4 
VT8 L m. 26 16 
VD12 5 
d 20 25 P 
19 R24 10k R15—R21 
en 18 34 
“ 17 32 
16 R23 10К H 
VT9 35 РЕТ 
5 B R22 HA 
s sH | 
VD13 触摸 开关 3 22 Е 
< 2 24 R25 
= 
= 一 Cl 
R26—R30 0.01н 
VD102 10kx5 L 
| 2-10 HD4074054S 应 用 电路 图 
13. HT46R23 
引 脚 号 | I _ 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
28 脚 24 脚 
| | т 8 位 双向 输入 与 输出 B5/ 模 - 数 | 该 集成 电路 为 八 位 
转换 输入 5 A-D 型 微 控 制 器 ， 采 
用 24 引 脚 与 28 引 脚 
8 位 双向 输入 与 输出 B4/ 模 - 数 |< s 
2 Р БЕЛАЛ ү 向 输 与 输出 Ж —# SKDIP/SOP 
转换 输入 4 工作 电压 为 2.2 一 
; АЗ/РЕ 8 位 双向 输入 与 输出 A3/ 相 频 |5.5Y sys 54MH) , 
3 3 PA3/PFD 检 波 3.3 一 5.5V ( fsys = 
8MHz)， 内 部 结构 框 
ў 输入 与 输出 
4 4 PA2 8 位 双向 输入 与 输出 A2 图 如 图 2 - 11 所 示 



























































































































































































































































(2) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
28 脚 24 脚 
5 5 РА1 8 位 双向 输入 与 输出 Al 
6 6 РАО 8 位 双向 输入 与 输出 АО 
8 位 双向 输入 与 输出 B3/ 模 - 数 
7 7 PB3/AN3 " з 
x ЇШ 
8 位 双向 输入 与 输出 B2/ 模 - 数 
8 8 PB2/AN2 ERRA? 
x i 
8 位 双向 输入 与 输出 B1/ 模 - 数 
9 9 PB1/AN1 wo 
X ЇШ 
8 位 双向 输入 与 输出 B0/ 模 - 数 
0 10 PBO/ANO " 
< 9] 
11 11 VSS 地 
2 12 РСО 5 位 双向 输入 与 输出 СО 
3 13 PC1 5 位 双向 输入 与 输出 C1 | | 
рт — 该 集成 电路 为 八 位 
`9 5 f 入 与 输出 C А i 
4 PC2 5 位 双向 输入 与 输出 C2 A D 型 微 控 制 器 ， 采 
15 PC3 5 位 双向 输入 与 输出 C3 用 24 引 脚 与 28 引 脚 
16 PC4 5 位 双向 输入 与 输出 C4 SKDIP/SOP 
Ñ т PBO W Ma 2 位 双向 输入 与 输出 D0/PWM| 工作 电压 为 2.2 一 
Е 输出 0 5.5V (fsys=4MHz)、 
2 位 双向 输入 与 输出 Dl/PWM |3.3 ~ 5.5V (fsys = 
18 PD1/PWM1 N 5 
输出 1 8MHz)， 内 部 结构 框 
19 5 RES 施 密 特 触发 复位 输入 图 如 图 2 -11 所 示 
20 6 Урр 电源 
21 17 OSC1 晶体 振荡 器 输入 
22 18 OSC2 晶体 振荡 器 输出 
8 位 双向 输入 与 输出 A7/ 串 行 
23 19 PA7/SCL нра 
8 位 双向 输入 与 输出 A6/ 串 行 
24 20 PA6/SDA 数据 线 
8 位 双向 输入 与 输出 A5/ 中 断 
25 21 PA5/INT WA 
JJ 
8 位 双向 输入 与 输出 A4/ 定 时 
26 22 РА4/ ТМК ТЕРРИ 
8 位 双向 输入 与 输出 B7/ 模 - 数 
27 23 PB7/AN7 Ат 
КЕЗ i] 
8 位 双向 输入 与 输出 B6/ 模 - 数 
28 24 PB6/AN6 пети 
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14. HT46R63. НТ46С63 




















runa] BL) Bida Jays 
мк PA4/TMR 
PA3/PFD PA4 
Jsys4— 
LN 看 门 狗 定时 器 | Pary k! 
预 分 频 器 定时 器 
Poc] ра 
PD] mUD =P4PD0/PWM0—PD1/PWM1 
8 通道 模 - 数 
PBC| $ 
Гер] 端口 B =P4PB0/AN0—PB7/AN7 
ws PA0—PA2 
РАСПА pa PAT'IMR 
=] рд PAS/NT 
_ PA6/SDA 
PC 从 模式 PA7/SCL 
| РС | зс 
四 PC0~PC4 
Sece 


HT46R23 内 部 结构 框图 




























































































引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
QFP SSOP 
20 AVpp 模拟 电源 
1. 封装 : 采用 56 5 
1 МС 空 引 脚 че AE 36 
脚 SSOP 5 100 5] 
2 ) 2х 91А 
2 NC 空 引 脚 脚 QFP 
3 NC 空 引 脚 2. 用 途 : A-D 转换 
n МС 空 引 肢 与 LCD 型 微 控 制 器 ， 
а. o E p Sb е + 人 
5 7 РАО 输入 与 输出 端口 A0 是 8 位 高 性 能 精简 指令 
集 单片机 
6 8 РА1 输入 与 输出 端口 Al 
їйї А. =й HH Эй з. 关键 参数 ,工作 
9 PA2 输入 与 输出 端口 A2 电 Ж 为 2.2 — 5.5V 
8 10 PA3 输入 与 输出 端口 A3 (fsys= 4АМН2), 3.3~ 
9 11 PA4 输入 与 输出 端口 A4 5.5V (fsvs—8MHz) 
4. 列 及 内 3 
10 12 PA5 输入 与 输出 端口 A5 ШЕЛ ЖА 
结构 框图 如 图 2 -12 
9 ta À E ñi НЬ yu " 
ji 13 PA6 痊 入 与 输出 端口 A6 所 示 
12 14 PA7 输入 与 输出 端口 A7 





































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 , | 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
ОЕР SSOP 
3 5 VSS Шш 
输入 与 输出 端口 BO0/ 模 - 数 转换 
14 6 PBo/AN0 
ШЛ 0 
_ 输入 与 输出 端口 B1/ 模 - 数 转换 
15 17 PB1/AN1 
输入 1 
输入 与 输出 端口 B2/ 模 - 数 转换 
6 18 PB2/AN2 
输入 2 
输入 与 输出 端口 B3/ 模 - 数 转换 
17 19 PB3/AN3 
ЮЛ 3 
输入 与 输出 端口 B4/ 模 - 数 转换 
8 PB4/AN4 
输入 4 
输入 与 输出 端口 B5/ 模 - 数 转 ee 
19 PB5/AN5 кнн В5/ 数 转 换 | 1. ыш 5691 
їл 5 脚 SSOP 与 100 引 
输入 与 输出 端口 B6/ 模 - 数 转换 z 
Т PB6/AN6 a j 111 Уй 3 脚 QFP 
输入 6 2. 用 途 : A-D 转换 
， 输入 与 输出 端口 B7/ 模 - 数 转换 | 与 LCD 型 微 控制 器 ， 
и К ШАТ 是 8 位 高 性 能 精简 指令 
集 JL 
22 Урр 电源 t 
I з. 关键 参数 : 工作 
23 е ZA 电压 为 2.2 ~ 5.5V 
24 С 25| (Jsys =4MHz), 3.3~ 
25 C 空 弓 H Soy ( fsys= 8MHz) 
Be © SIN 4. 引 脚 排列 及 内 部 
T 结构 框图 如 图 2 -12 
27 С = . 
所 示 
28 С z 5| 
29 C z 5| B 
30 C 空 引 肌 
31 21 РСО 输入 与 输出 端口 C0 
32 22 РС1 输入 与 输出 端口 Cl 
33 23 PC2 输入 与 输出 端口 C2 
34 24 PC3 输入 与 输出 端口 C3 
35 PC4 输入 与 输出 端口 C4 
36 PC5 输入 与 输出 端口 C5 
37 PC6 输入 与 输出 端口 C6 
38 PC7 输入 与 输出 端口 C7 
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(2%) 
引 脚 号 Е 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
ОЕР SSOP 
输入 与 输出 端口 DD/PWM @ 
39 25 PD0/PWM0 
出 0 
输入 与 输出 端口 DI/PWM @ 
40 26 PD1/PWMI 
Hyl 
输入 与 输出 端口 D2/PWM 输 
41 27 PD2/PWM2 
Н 2 
输入 与 输出 端口 D3/PWM 输 
42 28 PD3/PWM3 
H 3 
43 29 PD4/INTO 输入 与 输出 端口 D4/ 中断 控 制 0 
44 30 PD5/INT1 输入 与 输出 端口 D5/ 中 断 控制 1 
输入 与 输出 端口 D6/ 定 时 计 
45 31 PD6/TMR 
数 器 
46 32 PD7 输入 与 输出 端口 D7 1. 封装 : 采用 56 引 
i7 Ра SEIN 脚 SSOP 与 100 引 
8 € 空 引 脚 ке 
2 2. 用 途 : А-р 转换 
49 C TIUN 与 LCD 型 微 控制 器 ， 
50 С 空 引 脚 是 8 位 高 性 能 精简 指令 
= еу 4E 
51 С 空 引 脚 单片机 
еа е з. 关键 参数 : 工作 
52 33 SEGO LCD 段 驱 动 信号 输出 0 
电压 为 2.2 ~ 5.5V 
сё Р Ур ` Et I >J (2 EL. pes 中 
53 34 SEG1 LCD 84 动 信 了 输出 1 (fsys=4MHz)、3.3~ 
54 35 SEG2 LCD 段 驱动 信号 输出 2 5.5V (Jsvs 一 8MHz) 
55 36 SEG3 LCD 段 驱 动 信号 输出 3 4. 引 脚 排 列 及 内 部 
Zk Eh É |Z] 1 z = 
56 37 SEG4 LCD 段 驱 动 信号 输出 4 结构 框图 如 图 2—12 
= 所 示 
57 38 SEG5 LCD 段 驱 动 信号 输出 5 
58 39 SEG6 LCD 段 驱 动 信号 输出 6 
59 40 SEG7 LCD 段 驱动 信号 输出 7 
60 41 SEG8 LCD 段 驱动 信号 输出 8 
61 42 SEG9 LCD 段 驱 动 信号 输出 9 
62 43 SEG10 LCD 段 驱动 信号 输出 10 
63 44 SEG11 LCD 段 驱动 信号 输出 11 
64 45 SEG12 LCD 段 驱动 信号 输出 12 
65 46 SEG13 LCD 段 驱动 信号 输出 13 
66 47 SEG14 .CD 段 驱动 信号 输出 14 
67 SEG15 LCD 段 驱动 信号 输出 15 



























































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
QFP SSOP 
68 SEG16 LCD 段 驱 动 信 号 输出 16 
69 SEG17 LCD 段 驱 动 信号 输出 17 
70 SEG18 LCD 段 驱 动 信号 输出 18 
Е 1 ы 公共 端 3/LCD 段 驱 动 信号 输 
出 19 

72 49 COM2 公共 端 2 
73 50 COMI 公共 端 1 
74 51 COMO 公共 端 0 
75 С 空 引 及 
76 С 235| 
77 С 空 引 及 
78 C К; 1. 封装 : 采用 56 51 
79 C 空 引 有 脚 SSOP 与 100 引 
80 C ЕТ 脚 QFP 
т т кү" 2. 用 途 : A- D 转换 

与 LCD 型 微 控制 器 ， 
82 空 引 有 是 8 位 高 性 能 精简 指令 
83 52 VLCD LCD 驱动 电压 集 单 片 机 
84 53 CMPN 比较 器 负极 输入 з. 关键 参数 : 工作 
85 54 CMPP 比较 器 正极 输入 电压 为 2.2 ~ 5.5V 
86 55 CMPO 比较 器 输出 Cs Mos Чез 
87 56 CHGO 比较 器 输出 он 

4 引 脚 排列 及 内 部 

88 1 OSC4 晶体 振荡 器 输出 结构 框图 如 图 2 - 12 
89 2 OSC3 晶体 振荡 器 输入 所 示 
90 3 Ур 电源 
91 4 OSC2 草 体 振荡 器 输出 
92 5 OSC1 草 体 振荡 器 输入 
93 6 RES 施 密 特 触发 复位 输入 
94 ® 235| 
95 ® 235| 
96 С 空 引 及 
97 С а) 
98 С Z 53| 
99 С 25| 
100 C 25 5| 
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“ТЫП ш aa 
Г: TMR TMR 
f 
电路 EN/DIS 
4kx15 ЕН? — ПИЕ RTCOSC 
程序 Её EnH | 时 发 生 器 Ы WOTOSC 
АРЕН T їй Хув 
| 时 基 /RTC/LCD 发 生 器 
指令 = К 
寄存 器 ме] д) КА} пл paoa 
- КН 
KES 加 一 一 0088) 
Voo 加 一 一 i 
VSS 加 -一 A 
AVDD 轩 -一 [PB | зв 四 PBOAN0~PB7/AN7 
Гуз тре 
8 通道 模 - 数 转换 器 
osc б 定时 mE 端 DC_ 闻 pco~pc7 
OSC4 加 发 生 器 z 
I | 
bd bd т тт 
o% o% EEE PETET PDO/PWMO~PD3/PWM3 
2 k Pe |D рз 
БУМ PDTMR 
High [一 -| LCD 
к кш ЕЕЕ 
Гом | 一 ~| 逻辑 输出 选项 K CHGO,CMPO 
出 4 [一 加 cCMPP.CMPN 
VECD COMO~COM3/SEG19 ||EN/DIS| HALT 
SEGO~SEG18 Латс 
2-12 HT46R63、HT46C63 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
15. КА7805А 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ë 
| 该 集成 电路 为 三 端 稳 
1 INPUT 输入 端 压 块 ， 应 用 在 三 星 品牌 
微波 炉 上 。 图 2-13 所 
2 GND 地 示 为 KA7805A 内 部 结 
构 框 图 ， 图 2-14 所 示 
3 OUTPUT 输出 端 为 应 用 在 三 星 AMK106 
型 微波 炉 上 的 电路 图 
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INPUT OUTPUT 
© 出 联 元 件 ° 
ЕЛЕШЕ SOA 保 护 4 
启动 电路 ЖЕ ШЕ 识 差 放大 
热 保护 
GND 
о 
2-13 KA7805A 内 部 结构 框图 
R05 = 
=—]2V =— 5V J ТЫ 
35 VREF 
64 Уор 
| +. s33— RESET 
| O со 7р02 čist cot co KA7533 20 RESET 
| 4 Е 1-05 С07= 34 VASS 
L R | 32 VSS 
CON01 C02— — 777 777 
< > sv kama ттр 44 INT2 
D05 -22V = 18 ОЅСІМ 
Б 002 сов — ХТАГЕ5 R07 
19 0SCOUT| 
С18 7. C22 
图 2-14 KA7805A 应 用 电路 图 
16. LM2904 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 АМР OUT1 功率 放大 输出 1 
2 IN1 一 反 相 位 输入 1 
3 IN1 十 同 相 位 输入 1 该 集成 电路 为 双 运 
4 GND 地 ЙК, Ж) 
5 IN2 十 同 相 位 输入 2 双 列 8 引 脚 贴 片 封 装 ， 
н NE- 反 相位 输入 2 应 用 在 三 星 微波 炉 上 
7 AMP OUT2 功率 放大 输出 2 
8 Усс 电源 





























































































































































































































17. LM7805 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ф 
1 INPUT 输入 端 该 集成 电路 为 三 端 
2 GND 地 稳 压 块 ， 图 2-15 所 示 
为 其 封装 、 引 上 脚 排列 
3 OUTPUT 输出 端 及 内 部 结构 框图 
КА об 
ного 
电流 发 生 器 Шш JV 
| 
паша atul уо 
1.INPUT 
2.GND 
3.OUTPUT L аа [| 
地 
ñ GND 
2 
图 2-15 LM7805 封装 、 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
18. LB1405 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
1 COMP 信和 号 补偿 
2 IN 一 反 相 位 输入 
3 IN 十 同 相 位 输入 
4 Усс 电源 
5 REF2 基准 2 
А Уаш Е 1. 该 集成 电路 为 双 
7 REFI Ae 列 16 引 脚 封 装 
8 GND 也 2. 电源 : 4 引 脚 为 
9 NC 空 引 脚 十 12. 00V 
10 D OUTI 显示 驱动 输出 1 3. 主要 用 途 : 五 点 
11 D OUT2 显示 驱动 输出 2 LED 驱动 电路 
12 D OUT3 显示 驱动 输出 3 
13 D OUT4 显示 驱动 输出 4 
14 D OUT5 显示 驱动 输出 5 
15 R OUT 整流 输出 
16 DET OUT 检 波 输出 
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19. LB1408 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 AUDIO OUT 音频 输出 
2 AUDIO IN 音频 输入 
3 Усс 电源 
4 VREF 基准 电压 
5 IREF 基准 电流 
6 D OUTI 显示 驱动 输出 1 
7 D OUT2 显示 驱动 输出 2 1. 该 集成 电路 为 16 
8 NC 空 引 脚 нае 
2. FEHR: 发 光 
i Ne ы 二 极 管 七 位 显示 驱动 
0 D OUT3 显示 驱动 输出 3 电路 
1 D OUT4 显示 驱动 输出 4 
2 D OUT5 显示 驱动 输出 5 
13 D OUT6 显示 驱动 输出 6 
14 D OUT7 显示 驱动 输出 7 
15 GND 也 
16 IREF ИЕ с 
20. 1.81416 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Е 
1 IN 一 反 相 位 输入 
2 IN1 + 同 相位 输入 1 
3 IN2 十 同 相 位 输入 2 
4 OUT2 输出 信号 2 
š ver ш: 1. 该 集成 电路 为 双 
6 OUTI 输出 信号 1 列 14 引 脚 封装 
7 GND 也 2. їй. 8 引 脚 为 
8 We 电源 十 12. 00V 
9 D OUTI 显示 驱动 输出 1 3e ER REE 
二 极 管 驱 动 电路 
10 р OUT2 显示 驱动 输出 2 
11 D OUT3 显示 驱动 输出 3 
12 D OUT4 显示 驱动 输出 4 
13 D OUT5 显示 驱动 输出 5 
14 AMP OUT 功率 放大 输出 

































































































































































































































































21. LM2577 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 СОМР 信和 号 补偿 
» NE 反馈 1. 该 集成 电路 为 5 
SNG m” 引 脚 封装 
u р 
2 2. 主要 用 途 : 可 调 
4 SWITCH 转换 开关 正 电 压 集 成 稳 压 器 
5 V IN 直流 电压 输入 
22. LM2904 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 АМР OUT1 功率 放大 输出 1 
2 IN1 一 反 相 位 输入 1 
1. 该 集成 电路 为 双 
3 ш Forel 列 8 引 脚 贴 片 封装 
4 GND 地 2. 电源 : 8 引 脚 为 
5 IN2 十 同 相 位 输入 2 +8. 00У 
6 IN2— 反 相 位 输入 2 з. 主要 用 途 : 双 运 
算 功率 放大 器 
7 AMP OUT2 功率 放大 输出 2 
8 Усс 电源 
23. LM2907 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 IN 一 运算 放大 器 反 向 输入 端 
2 的 | 接 充 电 泵 的 定时 电容 
5 R1/C2 接 充 电 泵 的 输出 电阻 和 积分 电容 
4 IN 十 运算 放大 器 同 向 输入 端 
5 UO 输出 晶体 管 的 发 射 极 _ 
1. 该 集成 电路 采 | 
6 С 空 引 脚 14 引 H DIP 
7 NC 空 引 脚 2. 主要 用 途 : 频率 / 
8 UC 输出 晶体 管 的 集 电 极 电压 转换 器 
тре 3. 内 部 结构 框图 如 
сс 已 1 小 
图 2-16 所 示 
10 UF1 运算 放大 器 的 输入 端 
11 IN 一 比较 器 的 反 向 输入 端 
12 GND 地 
13 NC 空 引 脚 
14 NC 空 引 脚 
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11 13 | 12 Е" 1al 10 9 8 
NC NC 
`> йй 
> N 
р 
МС NC 
1 2 3| 4 7| 6] 5 
2-16 LM2907 内 部 结构 框图 
24. LM311N 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 INA 同 相位 输入 L 该 集成 电路 为 双 
3 IN 一 反 相 位 输入 列 8 引 脚 封装 
4 GND 地 2. 电源 : 8 引 脚 为 
5 BALANCE 平衡 信号 十 5. 00V 
6 GATE 或 门 电路 з. 主要 用 途 : 电压 
7 OUT 信号 输出 比较 器 
8 Усс 电源 
25. LM317T 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 D IN 电压 输入 1. 该 集成 电路 为 单 
列 3 引 脚 封装 
2 OUT 稳 压 输出 ч i ka 
2. 主要 用 途 : 正三 
д ds 端 可 调 稳 压 器 
26. LM324N 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Е 
1 OUTPUT 1 功率 放大 输出 1 1. 封装 : 采用 14 引 
脚 DIP 
INVERTING š Р 
2 Е 反 相 位 输入 1 人 Ж: LM324N 
INPUT 1 一 为 四 运算 放大 电路 ， 
стоти 是 由 四 个 独立 的 运算 
3 同 相 位 输入 1 放大 器 组 成 的 电路 
RTING INPUT 1+ з. 关键 参数 ， 电 源 
4 Усс 电源 电压 为 3V 一 30V ( 单 
ERE BD, 1.5~15V (Q 
5 | NONCINVERTING| 同 相位 输入 2 电源 ) ， 工 作 环境 温度 
INPUT2 十 为 一 30 一 85%C 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
INVERTING 、 
6 反 相 位 输入 2 
INPUT2 一 
7 OUTPUT2 功率 放大 输出 2 
8 OUT PUT3 功率 放大 输出 3 1. 封装 采用 14 引 
脚 DIP 
INVERTING ERSA 2. H: LM324N 
9 位 输入 3 кыры 
INPUT3 一 为 四 运算 放大 电路 ， 
是 由 四 个 独立 的 运算 
NON 一 INVERTING 同 相位 输入 3 放大 器 组 成 的 电路 
INPUT3 + 3. 关键 参数 : 电源 
Е ЗУ ~ 30У ( 单 
1 GND 地 лч i 
电源 ) 1.5~15V OQ 
NON— INVERTING 、 电源 )， 工 作 环 境 温 度 
12 同 相位 输入 4 | а 
ІМРОТА + 3) — 30-85°С 
INVERTING : 
3 pi 反 相 位 输入 4 
INPUT4 一 
14 OUTPUT4 十 功率 放大 输出 4 
27. LM339 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTPUT2 输出 端 2 
2 OUTPUT1 输出 端 1 
3 Усс 电源 
4 INPUT1 一 反 向 输入 端 1 
5 ІМРОТІ + 同 向 输入 端 1 
6 INPUT2 一 反 向 输入 端 2 
1. 封装 : 采用 14 引 
7 INPUT2 十 同 向 输入 端 2 脚 封 装 
8 INPUT3 一 反 向 输入 端 3 2. 用 途 : 四 单 电 源 
比较 
9 INPUT3 十 同 向 输入 端 3 
0 INPUT4 一 反 向 输入 端 4 
1 INPUT4 十 同 向 输入 端 4 
12 GND 地 
3 OUTPUT4 输出 端 4 
4 OUTPUT3 输出 端 3 
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28. LM339N 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTPUT 2 输出 2 
2 OUTPUT 1 输出 1 
3 Усс 电源 
4 一 INPUT 1 反 向 输入 1 
5 十 INPUT 1 同 向 输入 1 
6 —INPUT 2 反 向 输入 2 1. 该 集成 电路 为 14 
7 十 INPUT 2 同 向 输入 2 引 胸 PDIP 
: 2. 四 路 差分 比较 器 
8 一 INPUT 3 句 输入 3 š 
反 向 输入 з. 内 部 结构 框图 如 
9 十 INPUT 3 同 向 输入 3 图 2-17 所 示 
10 一 INPUT 4 反 向 输入 4 
11 十 INPUT 4 同 向 输入 4 
12 GND 地 
13 OUTPUT 4 输出 4 
14 OUTPUT 3 输出 3 
1 14 
2 13 
3 12 
— Yee 
4 11 
= + 
1 
5 t 10 
+ 
6 9 
+ 
2 3 
т. de 8 
图 2-17 LM339N 内 部 结构 框图 
29. LM358 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 АМР OUT1 功率 放大 输出 1 1. 该 集成 电路 为 双 
列 或 单列 8 引 脚 封装 
? NL 反 相 位 输入 1 2. 电源 ; 8 引 脚 为 
3 IN1 十 同 相 位 输入 1 А Ж 2 
з. 主要 用 途 : 二 六 
4 GND 地 算 功率 放大 器 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
I N 同 相位 输入 2 1. 该 集成 电路 为 双 
- 列 或 单列 8 引 脚 封装 
6 IN2 一 反 相 位 输入 2 2. щй. 8 引 脚 为 
7 AMP OUT2 功率 放大 输出 2 112. 00У 
ЕЕ з. 主要 用 途 : 二 运 
8 Vec 电源 算 功 率 放 大 器 
30. LM3743 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Усс 电源 (5. 5У) 
2 САТЕ 选 通 驱动 
3 GND 地 
1. 该 集成 电路 采 上 
A z: ЗИЯ Л TE 
1 ILIM 低 边 电流 限制 闵 值 设置 10 引 脚 MSOP 
5 FB 反馈 2 ЕН. 
6 COMP/EN 输出 误差 放大 器 /使 能 MHz 同步 开关 控制 器 
7 SS/TRACK 软 启 动 和 跟踪 i E A 
图 2-18 所 示 
8 Sw 开关 
9 HGATE 选 通 驱动 
10 BOOOT 自 举 
1 
7 10nA 
UVLO 
ИЛ 
300kHz/IMHz ёлу 
Fumus —— 基准 电压 15% N 266V 10 
I SS 比较 器 ———.8(1+-1.75%)V 
LIMLS “| / 断 续 逻辑 
UVP — 9 
UVP 误差 放大 М 
50% ке П] 22345) 8 
+ 38 
5 L 
Е | 2 
@ 4uA | 
6 
Æ% - 
4 扬声器 SD 
比较 器 SD 比 绞 + 
| QD Е s.i ч 
504A i LIMHS 
+ | 
图 2-18 LM3743 内 部 结构 框图 
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31. LM3915 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 D OUTI 发 光 二 极 管 驱动 输出 1 
2 GND 也 
Усс 电源 
4 GND 也 
5 DRVIER IN 显示 驱动 输入 
6 VREF 基准 电压 
7 VREF z: 准 电压 
МО эзи 1. 该 集成 电路 为 双 
列 18 引 脚 封装 
9 MODE 发 光 管 显示 方式 控制 2. 电源 : 3 引 脚 为 
10 D OUTI10 发 光 二 极 管 驱动 输出 10 +14. 68у 
— 3. 主要 用 途 : 发 光 
[ili D OUT9 发 光 二 极 管 驱动 输出 9 一 极 管 驱动 电路 
2 D OUT8 发 光 二 极 管 驱动 输出 8 
13 D OUT7 发 光 二 极 管 驱动 输出 7 
4 D OUTI6 发 光 二 极 管 驱动 输出 6 
15 D OUT5 发 光 二 极 管 驱动 输出 5 
6 D OUT4 发 光 二 极 管 驱动 输出 4 
7 D OUT3 发 光 二 极 管 驱动 输出 3 
18 D OUT2 发 光 二 极 管 驱动 输出 2 
32. LM393P 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 10UT 输出 1 
2 1IN 一 反 向 输入 1 
P INA 同 向 输入 1 1. 该 集成 电路 为 8 
引 脚 TSSOP 
4 GND 地 2. 主要 用 途 ， 双 路 
5 2IN 十 同 向 输入 2 通用 差分 比较 器 
3. 内 部 结构 框图 如 
6 2IN 一 反问 输入 2 图 2_19 所 示 
2OUT 输出 2 
8 Усс 电源 































































































































































































80uA 
电流 调整 器 
10нА Y 60А YionA 人 iso 
K `. 
F 9 
ыз ~ 1、7 
2、6 
N 
Лл N 
4 
图 2-19 LM393P 内 部 结构 框图 
. LMSSS8N 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
OUTPUT 输出 端 
INPUT 输入 端 
INPUT 输入 端 
- 1. 封装 : 采用 8 引 
GND 也 
NEOR ЕУ 脚 封装 
ue 2. 用 途 ， 比较 器 
INPUT 输入 端 
OUTPUT 输出 端 
Усс 电源 (十 5V) 
. LM741CN 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
ZEO 调 零 信号 
ZEO 调 零 信 和 号 
= 反 相 位 输入 1. 该 集成 电路 为 8 
IN 十 同 相 位 输入 引 脚 封装 
VEE 电源 2. 主要 Н Ж: 运算 
AMP OUT 功率 放大 输出 功率 放大 集成 电路 
Усс 电源 
NC 空 引 脚 
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35. LT1615 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SW 升 压 输 出 端 1. 该 集成 电路 采 上 
微型 片 状 SOT 封装 
2 GND 也 с 
i 2. ЕЗД: MI 
3 FB 反馈 采样 端 ж DC - DC Jr JE $k 
4 SHDN 电源 输入 换 器 
ü 3. 内 部 结构 框图 如 
5 V IN 电源 输入 图 2-20 所 示 
5 
R5 R6 
40k 40k 4 
SHDN [= 
Al 
使 能 
了 1 
? | | Ql Q2 400ns оз 
X10 单 次 触发 
s. ~ ix A NS 
R3 RESET 
30k 
R4 
140k 0120 
— 42mV* 
А2 
О 
2-20 1771615 内 部 结构 框图 
36. LT1995 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 P1 非 反 相 放 大 输入 1 1. 该 集成 电路 采 
2 P3 非 反 相 放大 输入 3 10 引 脚 MSOP 
3 P9 非 反 相 放 大 输入 9 2 主要 用 途 ， 运算 
放大 器 ， 内 部 集成 了 
4 VEE 负 功 率 电源 高 速 放 大 器 和 8 个 高 
5 REF 基准 电压 输入 精度 电阻 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
6 OUT 输出 1. 该 集成 电路 采 上 
7 Усс 电源 10 B| ДП MSOP 
2. 主要 用 途 : 运算 
8 M9 反 相 转换 输入 9 
2 放大 器 ， 内 部 集成 了 
9 M3 反 相 转换 输入 3 高 速 放 大 器 和 8 个 高 
10 М1 反 相 转换 输入 1 精度 电阻 
37. LTC1096 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CS 片 选 1. 该 集成 电路 采 上 
8 引 脚 DIP 
2 十 IN 正 输入 端 2. 主要 用 途 : A-D 
转换 器 ， 最 小 电源 电 
3 一 IN 负 输入 端 压 为 3V， 最 大 电源 电 
| | 压 为 10V， 过 冲 电压 
Ü GND 地 可 达 12V， 最 高 时 钟 
、 频率 为 500kHz， 转 换 
I VREF 准 电 压 
и ии ii 时 间 为 16и. 采样 束 
6 DOUT 数据 串 行 输出 率 为 33kHz 
з. B % 028 ] 
7 CLK 时 钟 信号 输入 于 LTC1098 
4. 内 部 结构 框图 如 
8 Усс 电源 图 2-21 所 示 
8 1 7 
m 
| 6 
Jt 6796 BJ BIP 中 行 端口 
2 
CSAMPLE 
і а 
3 微 功率 在 
比较 器 器 





十 
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2-21 





LTC1096 内 部 结构 框 
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38. M38121 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 Усс 电源 (4—5.5V) 

2 VEE 下 拉 电 源 输 入 

3 AVSS 也 

4 VREF 模拟 参数 电压 

5 P67/AN7 8 位 CMOS 输入 与 输出 67/ 模 数 转换 输入 7 

6 P66/AN6 8 位 CMOS 输入 与 输出 66/ 模 数 转换 输入 6 

7 P65/AN5 8 位 CMOS 输入 与 输出 65/ 模 数 转换 输入 5 

8 P64/AN4 8 位 CMOS 输入 与 输出 64/ 模 数 转换 输入 4 

9 P63/AN3 8 位 CMOS 输入 与 输出 63/ 模 数 转换 输入 3 

10 P62/AN2 8 位 CMOS 输入 与 输出 62/ 模 数 转换 输入 2 

11 P61/AN1 8 位 CMOS 输入 与 输出 61/ 模 数 转 换 输入 1 

12 P60/AN0 8 位 CMOS 输入 与 输出 60/ 模 数 转 换 输入 0 

3 P55 2 位 CMOS 输入 与 输出 55 

4 Р54 2 位 CMOS 输入 与 输出 54 

5 P53/SRDY 8 位 CMOS 输入 与 输出 53/ 就 绪 信 和 号 ОТ 

күннүүн =L нуны Е 该 集成 电路 为 8 
16 P52/SCLK 8 位 CMOS 输入 与 输出 52/ 串 行 时 钟 信号 位 CMOS 微 控制 器 ， 采 
17 P51/SOUT 8 位 CMOS 输入 与 输出 51/ 串 行 输出 用 64 引 脚 DIP， 应 用 在 
18 P50/SIN 8 位 CMOS 输入 与 输出 50/ 串 行 输入 松下 NN 一 K580MFS 型 
9 P47/T30UT 6 位 CMOS 输入 与 输出 47/ 定 时 器 输出 3 变频 微波 炉 上 
20 P46/T1OUT 6 位 CMOS 输入 与 输出 46/ 定 时 器 输出 1 
21 P45/CNTR1 6 位 CMOS 输入 与 输出 45/ 可 逆 计数 器 1 
22 P44/CNTR0 6 位 CMOS 输入 与 输出 44/ 可 逆 计 数 器 0 
23 P43/PWM 6 位 CMOS 输入 与 输出 端 43/PWM 输出 
24 P42/INT2 6 位 CMOS 输入 与 输出 端 42/ 外 部 中 断 输 入 2 
3E Dy A ZR 6 位 CMOS 输入 与 输出 端 41/ 外 部 中 断 输入 1/ 
零 交 叉 检 测 电路 输入 

26 P40/INT0 6 位 CMOS 输入 与 输出 端 40/ 外 部 中 断 输入 0 
27 RESET 复位 输入 
28 P71/XCIN 2 位 CMOS 输入 与 输出 端 71/ 晶 体 振荡 器 输入 
29 P70/XCOUT 2 位 CMOS ñ А.Е 30 HH Wa 70/ п їй 08 їй Hi 
30 XIN 时 钟 输入 
31 XOUT 时 钟 输出 
32 VSS 地 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
33 P27 4 位 输入 与 输出 端 27 
34 P26 4 位 输入 与 输出 端 26 
35 P25 4 位 输入 与 输出 端 25 
36 P24 4 位 输入 与 输出 端 24 
37 P23 4 位 输出 端 23 
38 P22 4 位 输出 端 22 
39 P21 4 位 输出 端 21 
40 P20 4 位 输出 端 20 
41 P17 8 位 输出 端 17 
42 P16 8 位 输出 端 16 
43 P15 8 位 输出 端 15 
44 P14 8 位 输出 端 14 
45 P13 8 位 输出 端 13 
46 P12 8 位 输出 端 12 
47 P11 8 位 输出 端 11 该 集成 电路 为 单 片 8 
' | 位 CMOS 微 控 制 器 ， 采 
48 P10 8 位 输出 端 10 1 ра > 
64 引 脚 DIP， 应 用 在 
гу, pA Чп үн 
49 P07 8 位 输出 端 07 松下 NN 一 K580MFS 型 
50 P06 8 位 输出 端 06 变频 微波 炉 上 
51 P05 8 位 输出 端 05 
52 P04 8 位 输出 端 04 
53 РОЗ 8 位 输出 端 03 
54 P02 8 位 输出 端 02 
55 P01 8 位 输出 端 01 
56 P00 8 位 输出 端 00 
57 P37 8 位 输入 与 输出 端 37 
58 P36 8 位 输入 与 输出 端 36 
59 P35 8 位 输入 与 输出 端 35 
60 P34 8 位 输入 与 输出 端 34 
61 P33 8 位 输入 与 输出 端 33 
62 P32 8 位 输入 与 输出 端 32 
63 P31 8 位 输入 与 输出 端 31 
64 P30 8 位 输入 与 输出 端 30 


39. MAX4617CUE 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 X4 模拟 开关 输入 4 
2 X6 模拟 开关 输入 6 
3 x 模拟 开关 输出 
4 X7 模拟 开关 输入 7 
5 Х5 模拟 开关 输入 5 
6 ENABLE 数字 使 能 输入 该 集成 电路 为 高 速 、 
7 NC эз B| JII 低 电 压 /CMOS 模拟 多 
Е GND 7 路 复 用 器 /开关 ， 采 1 
16 引 脚 TSSOP， 应 上 
、 жү == Hh hh C $G Ñ 
Š š 数字 地 址 C 输 入 电路 如 图 2 - 22 所 示 
10 数字 地 址 B 输 入 (以 松下 NN -GS575W 
11 А 数字 地 址 A 输入 型 微波 炉 为 例 ) 
12 X3 模拟 开关 输入 3 
3 хо 模拟 开关 输入 0 
4 X1 模拟 开关 输入 1 
5 X2 模拟 开关 输入 2 
16 Усс 电源 
MAX4617CUE| Т 
T6 || © 
' HH HHx4 ec 
5 П 
14 F——1X6 x OUT 
4 |x; ñ IN © 
5 
HoH xs 
12 fz B 
1 2 C SELECT INPUT А с 
CHAA NC 
14 SELECT INPUT B [су 
' [— ЁЗ X1 ENABLE SELECT INPUT C (9 
X2 
GND oV 
8 ov O 
== Е D 
K 2-22 MAX4617CUE 应 用 电路 图 
40. MC68075/R3 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 微 处 理 器 ， 是 一 只 专 
== 的 E2PROM, Ж} 
2 REST firda 40 引 脚 DIP， 内 部 结构 
3 INT 禁止 端 框图 如 图 2 - 23 所 示 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

4 Vpp 电源 

5 XTAL 外 接 晶 体 振荡 器 

6 XTAL 外 接 晶 体 振 荡 器 

7 VPP 电源 

8 TIMER 定时 端 

9 C1 ZO Cl 

0 C2 п C2 

11 C3 КП СЗ 

12 C4 кп C4 

3 C5 КОП C5 

4 C6 КП C6 

15 C7 п Ст 

6 C8 ZO C8 

17 D1 ZO D1 

18 D2 ЖП D2 

9 D3 ŽO D3 微 处 理 器 ， 是 一 只 专 

用 的 E2PROM, 3 用 

| Da ЕН Di 40 引 脚 DIP， 内 部 结构 
21 D5 E: 05 框图 如 图 2 - 23 所 示 
22 D6 ZO D6 
23 D7 ZO D7 
24 D8 ZO D8 
25 B1 ZO ВІ 
26 B2 ZO B2 
27 B3 ZH ВЗ 
28 B4 ZO B4 
29 B5 ZO B5 
30 B6 ZO B6 
31 B7 ZO B7 
32 B8 ZO B8 
33 Al КОП Al 
34 A2 ЕП A2 
35 A3 ZO АЗ 
36 A4 ZO A4 












































































































































































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
37 A5 接口 A5 
- 微 处 理 器 ， 是 一 只 专 
38 а 接口 A6 HJ M EPROM, 采用 
39 АТ 接口 A7 40 引 脚 DIP， 内 部 结构 
框图 如 图 2 - 23 所 示 
40 A8 接口 A8 
| (5) 27 (3) 
МЕК 定时 /计数 = ] 
G3 模 - 数 转换 
И CPU 
¿= u | 组 控制 e 
存 INT2 
电路 @ 
l 
寄存 器 组 
的 
接口 | 组 p 
(== 电路 | 在 计算 累加 接口 电路 
62 
缓 | 接口 © 
# | 电路 e 
H jeie oe 随机 存 
zx 读 存 储 器 RER 
KI 2-23 MC68075/R3 内 部 结构 框图 
41. MC68705R3 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vss 地 
2 RESET 复位 端 ( 低 态 有 效 ) 该 集成 电路 为 单 片 
3 INT 外 部 中 断 微 控 制 IC， 采 用 405 
4 Vec 电源 (十 5V) 脚 双 列 直 插 式 封装 ， 
5 EXTAL 外 部 时 钟 输入 
2-24 所 示 ， 典 型 应 | 
I МАР 时 钟 输 入 如 图 2 -25 所 示 (应 
7 VPP 编程 电压 在 飞跃 WP600 型 电脑 
8 TIMER 定时 /计时 外 部 输入 控制 式微 波 炉 上 ) 
9 РСО PC 端口 0 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
10 PC1 PC 端口 1 
11 PC2 PC 端口 2 
12 PC3 PC 端口 3 
13 PC4 PC 端口 4 
14 РС5 PC 端口 5 
15 PC6 PC 端口 6 
16 PC7 PC 端口 7 
17 PD7 PD 端口 7 
18 PD6/INT2 PD 端口 6/ 外 部 中 断 2 
19 PD5/VRH PD 端口 5/ 基 准 电 压 输 出 
20 PD4/VRL PD 端口 4/ 基 准 电压 输入 
21 PD3/AN3 PD 端口 3/ 模 - 数 转换 输入 3 
22 PD2/AN2 PD 端口 2/ 模 - 数 转换 输入 2 该 集成 电路 为 单 片 
23 PD1/AN1 PD 端口 1/ 模 - 数 转换 输入 1 微 控制 IC, RH 4059 
24 PD0/AN0 PD 端口 0/ 模 - 数 转 换 输入 0 脚 双 列 直 搬 式 封装 ， 
= 内 部 结构 框图 如 图 
ыш 2-24 所 示 ， 典 型 应 ) 
26 РВ1 PB 端口 1 Ш 2—25 所 示 ОЛУ} 
27 РВ? PB 端 口 2 在 飞跃 WP600 型 电脑 
! 控制 式微 波 炉 上 ) 
28 PB3 PB 端口 3 
29 PB4 PB 端口 4 
30 PB5 PB 端口 5 
31 PB6 PB 端口 6 
32 PB7 PB 端口 7 
33 РАО РА 端口 0 
34 РА1 РА 端口 1 
35 PA2 PA 端口 2 
36 PA3 PA 端口 3 
37 РА4 РА 端口 4 
38 PA5 PA 端口 5 
39 PA6 PA 端口 6 
40 PA7 PA 端口 7 
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XTAL EXTAL RESET VPP INT 
TIMER | ЖЕЙН | 定时 器 
7 8 ”计数 器 
定时 控制 ИК | 
Y Y | 
模 一 换 模拟 
PA1 w 控制 
PA2 —— z Е 指令 寄存 器 L— PD0/AN0 
А аў PD1/AN1 
ВАЗ а | Z PD2/AN2 
PA4 存 数 条 括 但 寄存 器 ka PD3/AN3 
АЕ С ! Ф PD4/VRL 
PAS —— 中 央 处 地 机 去 PD5/VRH 
РАб 堆栈 指令 天 PD6/INT2 
ЕЁ PD7 
PA7 
程序 计数 器 
PB0 一 | 运算 器 u asa 
PBI = 程序 让 数 嚣 
ЕЯ 低 
PB2 H 寄 — PC0 
В 存 РС1 
PB3 Ж а ' 
РВА =) f | Ж ш PC2 
器 й 2 PC3 
РВ5 3776 х8 ӨЕ | $ no 
1 :者 К. с ЕЯ аан 
PB6 МАНИНИН аена | | 数 | 在 
J| a —— PC5 
PB7 191x8 
自 校 只 读 存储 器 Peg 
— PC7 
2-24 MC68705R3 内 部 结构 框图 
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КО 
R10 
IkQ 
+5V 
| 5 
VT8 
2SA1015 
2 
— VT9 
2SA1015 
К. 
— VT10 
Eos 
4 
VTI11 
2SA1015 
7 
VT12 
2SA1015 
6 
VT13 
2SA1015 
fois | R17 I 
La 
VT15 R18 
2 
2SA1015 150 8 
T16 
2SA1015 R19 
SA10 75Q 9 
УТІ7 
2SA1015 R20 13 
750 
УТІ8 
2841015 | 21 750 12 
С] 
VT19 
2SA1015 R22 750 11 
2SA1015 
VT20 R23 750) 10 
3V | 1 








42. MC9S08QD4 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PTA5/TPM2CHOI/ 通用 输出 与 输入 端口 5/ 系 统 调试 寄存 器 输入 
IRQ/RESET /中 断 / 复 位 
PTA4/TPM2CH00/ | 通用 输出 与 输入 端口 4/ 系 统 调试 寄存 器 输出 
2 GDIM: / 背 县 /模式 选择 1. 封装 : 8 引 脚 PDIP 
BKGD/MS 景 3 
ЕКА ааа 和 8 БИЖ Ж SOIC 封装 
3 Von 电源 2. H: 8 位 HCS08 
4 VSS 也 中 央 处 理 器 ， 内 置 了 4 通 
| PTA3/KBIHP3/ 通用 输入 与 输出 端口 3/ 键 盘 中 断 3/ 外 部 时 | 道 10 位 A -D 转换 器 ， 双 
9 di ` 7 
TCLK2/ADC1P3 | 钟 源 输入 2/ 模 - 数 转换 器 3 定时 器 ， 多 达 32 个 中 断 
PTA2/KBI1P2/ 通用 输入 与 输出 端口 2/ 键 盘 中 断 2/ 外 部 时 їй. 可 工作 在 2.7 5.5VY 
TCLK1/ADCI1P2 | 钟 源 输入 1/ 模 - 数 转换 器 2 的 电源 电压 下 
= 3. 内 部 结构 框图 如 图 
PTA1/KBI1P1/ | 通用 输出 与 输入 端口 1/ 键 盘 中 断 1/ 脉 宽 调 е 
7 KAA 2-26 所 示 
ТРМ1СН1/АРС1Р1 | 制定 时 器 1/ 模 - 数 转换 器 1 
PTA0/KBI1P0/ 通用 输出 与 输入 端口 0/ 键 盘 中 断 0/ 脉 宽 调 
ТРМІСНО/АРСІРО | 制定 时 器 0/ 模 - 数 转换 器 0 
BKGD/MS 
IRQ 
HCS08 核心 
4 
HCS08 控制 系统 4 位 健 盘 中 断 模块 
复位 与 中 断 TPM2CH0 |< и. 
品 作 ТТИ DEMRE < PTAS/TPM2CH0VIRQ/RESET 
操作 模式 的 电源 管理 a TCLK2 | PTA4/TPM2CH0O/BKGD/MS 


yss 


Уор 





用 户 闪存 
4096/2048B 











用 户 存储 器 
256/128B 


16 MHz 内 部 时 钟 源 





电压 调节 器 


VppA 


a ТРМІСНО 
2 通道 16 位 定时 器 / 





PTA3/KBIIP3/TCLK2/ADC1P3 
PTA2/KBI1P2/TCLK1/ADC1P2 
|-— РТА І1/КВІИРІ/ТРМІСНІ/АРсСІрРІ 
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VLC1 LCD 电源 1 
VLC2 LCD 电源 2 
VLC3 LCD 电源 3 
NC ях) 
МС ях | 
TM00O/LED0/P50 定时 器 输出 0/ 指 示 信 号 0/ 输 入 与 输出 端 50 
TM7O/LED1/P51 定时 器 输出 7/ 指 示 信 号 1/ 输 入 与 输出 端 51 
TM2O/LED2/P52 定时 器 输出 2/ 指 示 信 号 2/ 输 入 与 输出 端 52 
TM8O/LED3/P53 定时 器 输出 8/ 指 示 信 号 3/ 输 入 与 输出 端 53 
NATRST 复位 端 
VSS 地 
OSC2 时 钟 输出 
ОЅСІ 时 钟 输入 
MMOD 测试 模式 
XI 晶体 振荡 器 输入 
хо 晶体 振荡 器 输出 СИЕНА 
- їйї, ЖЛ] 84 引 脚 
Ыы С QFP， 应 用 在 松下 变 
NRST/P27 复位 /4 位 输入 与 输出 端 27 频 微 波 炉 上 
VREF 十 参考 电压 
AN0/PA0 ADC 输入 0/8 位 输入 端 0 
AN1/PA1 ADC 输入 1/8 位 输入 端 1 
AN2/PA2 АРС 输入 2/8 位 输入 端 2 
AN3/PA3 ADC 输入 3/8 位 输入 端 3 
AN4/PA4 ADC 输入 4/8 位 输入 端 4 
AN5/PA5 АРС 输入 5/8 位 输入 端 5 
AN6/PA6 ADC 输入 6/8 位 输入 端 6 
AN7/PA7 ADC 输入 7/8 位 输入 端 7 
VREF— 参考 电压 
Vpp 电源 
oe 传输 数据 / 串 行 接口 数据 传输 输出 0/4 位 CMOS 
三 端 输 入 与 输出 端 0 
BSD/SBISZP01 发 送 数据 / 串 行 接口 数据 传输 输入 0/4 位 CMOS 
三 端 输入 与 输出 端 1 
























































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
4 位 CMOS 三 端 输入 与 输出 端 2/ 串 行 接口 时 钟 
32 P02/SBT0 И 
输入 与 输出 0 
4 位 CMOS 三 端 输入 与 输出 端 3/ 串 行 接口 数据 
33 P03/SBO2 
传输 输 ! 1 2 
4 位 CMOS 三 端 输入 与 输出 端 4/ 串 行 接口 数据 
34 P04/SBI2 
传输 输入 2 
4 位 CMOS 三 端 输入 与 输出 端 5/ 串 行 接口 时 钟 
35 P05/SBT2 А 
输入 与 输出 2 
36 BUZZER/P06 降 鸣 器 输出 /4 位 CMOS 三 端 输入 与 输出 端 6 
远程 控制 传输 信号 输出 /定时 器 输入 与 输出 0/5 
37 |ЕМООТ/ТМОО/Р10| | _ 
位 CMOS 三 态 输入 与 输出 端 10 
定时 器 输入 与 输出 1⁄5 位 CMOS 三 态 输入 与 输 
38 TMI1IO/P11 к 
rh Уйу 11 
定时 器 输入 与 输出 2/5 位 CMOS 三 态 输 入 与 输 
39 ТМ21О/Р12 | 
出 端 12 
л 定时 器 输入 与 输出 3/5 位 CMOS 三 态 输入 与 输 оома 
40 M31O/P13 абая їйї, RH 84 引 脚 
L L 
QFP， 应 用 在 松下 变 
ХОР 定时 器 输入 与 输出 7/5 位 CMOS 三 态 输 入 与 输 | 频 微 波 炉 上 
出 端 14 
定时 器 输入 与 输出 8/5 位 CMOS 三 态 输 入 与 输 
42 TM8IO/P15 
出 端 15 
43 P20/IRQ0 4 位 输入 端 20/ 中 断 请 求 0 
44 P21/IRQ1 4 位 输入 端 21/ 中 断 请 求 1 
45 P22/IRQ2 4 位 输入 端 22/ 中 断 请 求 2 
46 P23/IRQ3 4 位 输入 端 23/ 中 断 请 求 3 
47 Vpp 电源 
P40/KEY0/ 输入 与 输出 端 40/ 键 控 信 号 0/LCD 显示 段 信号 
SEG31/SDO0 31/ 串 行 数 据 输出 0 
P41/KEY1/ 输入 与 输出 端 41/ 键 控 信 号 1/LCD 显示 段 信 号 
` SEG30/SDO1 30/ 串 行 数据 输出 1 
P42/KEY2/ 输入 与 输出 端 42/ 键 控 信 号 2/LCD 显示 段 信号 
о 
SEG29/SDO2 29/ 串 行 数 据 输出 2 
ЕЯ РАЗ/КЕҮЗ/ 输入 与 输出 端 43/ 键 控 信 号 3/LCD 显示 段 信 号 
о 
SEG28/SDO3 28/ 串 行 数 据 输出 3 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
-> P44/KEY4/ 输入 与 输出 端 44/ 键 控 信 号 4/LCD 显示 段 信 号 
94 
SEG27/SDO4 27/ 串 行 数据 输出 4 
. P45/KEY5/ 输入 与 输出 端 45/ 键 控 信号 5/LCD 显示 段 信 号 
9 
SEG26/SDO5 26/ 串 行 数 据 输出 5 
2 P46/KEY6/ 输入 与 输出 端 46/ 键 控 信 号 6/LCD 显示 段 信和 号 
54 
SEG25/SDO6 25/ 串 行 数 据 输出 6 
__ P47/KEY7/ 输入 与 输出 端 47/ 键 控 信 号 7/LCD 显示 段 信 号 
оо 
SEG24/SDO7 24/ 串 行 数 据 输出 7 
56 P60/SEG23 输入 与 输出 端 60/LCD 显示 段 信 号 23 
57 P61/SEG22 输入 与 输出 端 61/LCD 显示 段 信 号 22 
58 P62/SEG21 输入 与 输出 端 62/LCD 显示 段 信 号 21 
59 P63/SEG20 输入 与 输出 端 63/LCD 显示 段 信号 20 
60 P64/SEG19 输入 与 输出 端 64/LCD 显示 段 信 号 19 
61 P65/SEG18 输入 与 输出 端 65/LCD 显示 段 信号 18 
62 P66/SEG17 输入 与 输出 端 66/LCD 显示 段 信 号 17 
sit ` 一 Ел. 位 该 集成 为 微 控 
63 P67/SEG16 输入 与 输出 端 67/LCD 显示 段 信 号 16 该 集成 电路 为 微 控 
БЕР їйї, ЖЛ] 84 引 脚 
64 P70/SEG15 输入 与 输出 端 70/LCD 显示 段 信号 15 кз Е 
， 应 用 在 松下 变 
65 P71/SEG14 输入 与 输出 端 71/LCD 显示 段 信号 14 频 微 波 炉 上 
66 P72/SEG13 输入 与 输出 端 72/LCD 显示 段 信 号 13 
67 P73/SEG12 输入 与 输出 端 73/LCD 显示 段 信 号 12 
68 P74/SEG11 输入 与 输出 端 74/LCD 显示 段 信号 11 
69 P75/SEG10 输入 与 输出 端 75/LCD 显示 段 信 号 10 
70 P76/SEG9 输入 与 输出 端 76/LCD 显示 段 信 号 9 
71 P77/SEG8 输入 与 输出 端 77/LCD 显示 段 信号 8 
72 P80/SEG7 输入 与 输出 端 80/LCD 显示 段 信 号 7 
73 P81/SEG6 输入 与 输出 端 81/LCD 显示 段 信号 6 
74 P82/SEG5 输入 与 输出 端 82/LCD 显示 段 信 号 5 
75 P83/SEG4 输入 与 输出 端 83/LCD 显示 段 信号 4 
76 P84/SEG3 输入 与 输出 端 84/LCD 显示 段 信号 3 
77 P85/SEG2 输入 与 输出 端 85/LCD 显示 段 信号 2 
78 P86/SEG1 输入 与 输出 端 86/LCD 显示 自信 号 1 
79 P87/SEGO0 输入 与 输出 端 87/LCD 显示 段 信 号 0 
80 NC 空 引 脚 
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ADC 输 入 6 












































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
81 COM0/P30 LCD 显示 公共 信号 0/ 输 入 与 输出 端 30 该 集成 电路 为 微 控 
82 COM1/P31 LCD 显示 公共 信号 1/ 输 入 与 输出 端 31 制 器 ， 采 用 84 引 脚 
83 COM2/P32 LCD 显示 公共 信号 2/ 输 入 与 输出 端 32 QFP， 应 用 在 松下 变 
р У Ар 上 
84 COM3/P33 LCD 显示 公共 信号 3/ 输 入 与 输出 端 33 页 微波 炉 上 
44. MN101C78A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 TM0O/LED0/P50 定时 器 输出 0/ 指 示 信 号 0/ 输 入 与 输出 端 50 
2 TM7O/LED1/P51 定时 器 输出 7/ 指 示 信 号 1/ 输 入 与 输出 端 51 
3 TM2O/LED2/P52 定时 器 输出 2/ 指 示 信 号 2/ 输 入 与 输出 端 52 
4 TM8O/LED3/P53 定时 器 输出 8/ 指 示 信 号 3/ 输 入 与 输出 端 53 
5 VSS 地 
6 OSC2 时 钟 输出 
7 OSC1 时 钟 输 入 
8 Vpp 电源 
9 XI/P90 晶体 振荡 器 输入 /输入 与 输出 端 90 
0 XO 晶体 振荡 器 输出 
11 MMOD 测试 模式 
12 NRST/P27 复位 信号 /输入 与 输出 端 27 
Е 该 集成 电路 为 微 控 
13 P10/SDA4A 输入 与 输出 端 10/ 串 行 数据 i 
_ 制 器 ， 采 用 48 引 脚 
4 P11/SCL4A 输入 与 输出 端 11/ 串 行 时 钟 TQFP， 应 用 在 松下 
5 VREF 十 参考 电压 变频 微波 炉 上 
TXD0A/SBO0A 传输 数据 0/ 串 行 接口 数据 传输 输出 0/ 输 入 与 输 
j /PA0/AN0 出 端 0/ADC 输入 0 
RXD0A/SBI0A 发 送 数据 0/ 串 行 接口 数据 传输 输入 0/ 输 入 与 输 
/PA1/AN1 出 端 1/ADC 输入 1 
串 行 接口 时 钟 输入 与 输出 0/ 输 入 与 输出 端 2/ 
18 SBT0A/PA2/ AN2 
ADC 输 入 2 
9 РАЗ/АМЗ 输入 与 输出 端 3/ADC # À 3 
à RXD1B/SBI1B 发 送 数 据 1/ 串 行 接口 数据 传输 输入 1/ 输 入 与 输 
/PA4/AN4 出 端 4/ADC 输 入 4 
А TXD1B/SBO1B 传输 数据 1/ 串 行 接口 数据 传输 输出 1/ 输 入 与 输 
/PA5/AN5 出 端 5/ADC 输 入 5 
5 SBT1B/PA6 串 行 接口 时 钟 输入 与 输出 1/ 输 入 与 输出 端 6/ 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
23 Урр 电源 
24 P54/IRQO 输入 端 54/ 中 断 请 求 0 
25 P55/IRQ1 输入 端 55/ 中 断 请 求 1 
26 P56/IRQ2 输入 端 56/ 中 断 请 求 2 
32 BUZZER/P12 МЕШ Ae i h/F Л. Ej 3 h wa 12/ 定 时 需 输 入 与 输 
/TM8IO H 8 
Р NBUZZER/P13/ 妖 鸣 器 输出 /输入 与 输出 端 13/ 定 时 器 输入 与 输 
TM7IO/CLKOUT | 出 7/ 时钟 输出 
š SEG11/P14/ LCD 段 信号 11/ 输 入 与 输出 端 14/ 定 时 器 输入 
9 
тмоо/кмоот | 与 输出 0/ 远 程控 制 传输 信号 输出 
А SEG10/P15/TM00B/| LCD 段 信号 10/ 输 入 与 输出 端 15/ 定 时 器 输入 
ТХО1А/5ВО1А_ | 与 输出 0/ 传 输 数 据 1/ 串 行 接口 数据 传输 输出 1 
л ЅЕС9/Р16/ТМ210/ LCD 段 信号 9/ 输 入 与 输出 端 16/ 定 时 器 输入 与 
RXDIA/SBHA 输出 2/ 发 送 数 据 1/ 串 行 接口 数据 传输 输入 1 
т SEG8/P17/ LCD 段 信号 8/ 输 入 与 输出 端 17/ 串 行 接口 时 钟 
SBT1A/TM2OB “| 输入 与 输出 1/ 定 时 器 输入 与 输出 2 该 集成 电路 为 微 控 
SEG7/P70/ LCD 段 信号 7/ 输 入 与 输出 端 70/ 键 控 信号 0/ 定 | 制 器 ， 采 用 48 91 
т y ` А ` 
КЕҮО/ТМПО “| 时 器 输入 与 输出 1 QFP， 应 用 在 松下 
变频 微波 炉 上 
РА SEG6/P71/ LCD 段 信 号 6/ 输 入 与 输出 端 71/ 键 控 信 号 1/ 定 
KEY1/TM3IO 时 器 输入 与 输出 3 
35 SEG5/P72/KEY2 LCD 段 信 号 5/ 输 入 与 输出 端 72/ 键 控 信 号 2 
36 SEG4/P73/KEY3 LCD 段 信 号 4/ 输 入 与 输出 端 73/ 键 控 信号 3 
37 SEG3/P74/KEY4 LCD 段 信号 3/ 输 入 与 输出 端 74/ 键 控 信号 4 
SEG2/P75/KEY5/ LCD 段 信 号 2/ 输 入 与 输出 端 75/ 键 控 信号 5/ 接 
TXD0B/SBO0B 收 数据 0/ 串 行 接口 数据 传输 输出 0 
SEG1/P76/KEY6/ LCD 段 信 号 1/ 输 入 与 输出 端 76/ 键 控 信号 6/ 
RXD0OB/SBI0B/SDA4B| 送 数据 0/ 串 行 接口 数据 传输 输入 0/ 串 行 数据 4 
° SEG0/P77/KEY7/ LCD 段 信 号 0/ 输 入 与 输出 端 77/ 键 控 信号 7/ 串 
SBT0B/SCL4B 行 接口 数据 传输 输入 0/ 串 行 时 钟 4 
41 COM0/P30 LCD 显示 公共 信号 0/ 输 入 与 输出 端 30 
LCD 显示 公共 信号 1/ 输 入 与 输出 端 31/ 串 行 接 
42 COM1/P31/SBI3 
口 数据 传输 输入 3 
Р COM2/P32/ LCD 显示 公共 信号 2/ 输 入 与 输出 端 32/ 串 行 接 
i SBT3/SCL3 口 时 钟 输入 与 输出 3/ 串 行 时 钟 3 
































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
u COM3/P33/ LCD 显示 公共 信号 3/ 输 入 与 输出 端 33/ 串 行 接 
SBO3/SDA3 数据 传输 输出 3/ 串 行 数据 3 该 集成 电路 为 微 控 
45 P34/VLC3 输入 与 输出 端 34/LCD 电源 3 їйї, ЖЖ 48 引 脚 
46 P35/VLC2 输入 与 输出 端 35/LCD 电源 2 TQFP， 应 用 在 松下 
47 P36/VLC1 输入 与 输出 端 36/LCD 电源 1 变频 微波 炉 上 
48 P37 输入 与 输出 端 37 
45. MN101E310 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
i РАО/АМО/ТМОІОАЛ/ | 输入 与 输出 端 0/ADC 输入 0/ 定 时 器 输入 与 输 
RMOUTA 出 0/ 远 程控 制 传输 信号 输出 





Е 输入 与 输出 端 A1/ADC 输入 1/ 定 时 器 输入 与 输 
2 РА1/АМ1/ТМПОА 








输入 与 输出 端 A2/ADC 输入 2/ 定 时 器 输入 与 输 
3 PA2/AN2/TM2IOA 





输入 与 输出 端 A3/ADC 输入 3/ 定 时 器 输入 与 输 
4 PA3/AN3/TM3IOA 














_ 输入 与 输出 端 Ad/ADC 输入 4/ 定 时 器 输入 与 输 
5 PA4/AN4/TM4IOA H4 
1l1 
a 输入 与 输出 端 A5/ADC 输入 5/ 定 时 器 输入 与 输 | ”该 集成 电路 为 微 控 
6 PA5/AN5/TM7IOA 制 器 ,采用 во #| JH 














| 
出 7 


TQFP, 图 2-27 所 示 





























tA # i yu ` 1⁄4 FEBS A Бе g 
答 入 与 输出 端 A6/ADC 输入 6/ 定 时 器 输入 与 输 为 应 用 在 松下 NN- 




















7 PA6/AN6/TM8IOA 







































































出 8 GD577M 型 变频 微波 
8 PA7/AN7 输入 与 输出 端 A7/ADC # À 7 炉 电 源 板 上 的 实物 图 
9 VREF+ 参考 电压 
10 MMOD 测试 模式 
11 ATRST 复位 
12 P27/NRST 输入 与 输出 端 27/ 复 位 信号 
3 P91/XO 输入 与 输出 端 91/ 唱 体 振荡 器 输出 
4 P90/XI 输入 与 输出 端 90/ 唱 体 振 荡 器 输入 
5 VSS 地 
6 OSC1 时 钟 信号 输入 
17 OSC2 时 钟 信号 输出 
18 Урр5 电源 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
19 Урь18 电源 
20 DMOD 数据 模式 
л P00/LED0/TM7IOB/ | 输入 与 输出 端 0/LED 指示 信号 0/ 定 时 器 输入 
SBILA/RXDIA ”| 与 输出 7/ 串 行 接口 数据 传输 输入 1/ 发 送 数 据 1 
е P01/LED1/TM8IOB/ | 输入 与 输出 端 1/LED 指示 信号 1/ 定 时 器 输入 
SBO1A/TXDIA ”| 与 输出 8/ 串 行 接口 数据 传输 输出 1/ 接 收 数据 1 
输入 与 输出 端 2/LED 指示 信号 2/ 串 行 接口 时 
23 P02/LED2/SBT1A u В 
钟 输入 与 输出 
. 输入 与 输出 端 3/LED 指示 灯 信 号 3/ 定 时 器 输 
P03/LED3/ TM01OB/ н Иң А И = ОЕ 
24 人 与 输出 0/ 定 时 器 输入 与 输出 2/ 远 程控 制 传输 信 
TM2IOB/RMOUTB Ё 
号 输出 
25 P04/LED4 输入 与 输出 端 4/LED 指示 信号 4 
26 P05/LED5 输入 与 输出 端 5/LED 指示 信和 号 5 
27 P06/LED6 输入 与 输出 端 6/LED 指示 信和 号 6 
28 P20/IRQ0/SEG40 | 输入 与 输出 端 20/ 中 断 信号 0/LCD 段 信 号 40 该 集成 电路 为 微 控 
29 P21/IRQ1/SEG39 输入 与 输出 端 21/ 中 断 信 号 1/LCD 段 信 号 39 | 制 器 ， 采 用 80 s| JH 
30 | P22/IRQ2/SEG38 | 输入 与 输出 端 22/ 中 断 信号 2/LCD 段 信号 38 TQFP, 图 2- 27 所 示 
= Е 为 应 用 在 松下 NN- 
31 P23/IRQ3/SEG37 输入 与 输出 端 23/ 中 断 信 号 3/LCD 段 信号 37 AE EMA 
GD577M 型 变频 微波 
24 4/SEG 输入 与 输出 端 24/ 中 断 信和 号 4/LCD 段 信号 w 过 
32 P24/IRQ4/SEG36 答 入 与 输出 端 24/ 言 号 4/LCD 段 信号 36 | 炉 电 源 板 上 的 实物 图 
M P10/TMOIOC/ 输入 与 输出 端 10/ 定 时 器 输入 与 输出 0/ 远 程控 
RMOUTC/SEG35 | 制 传输 信号 输出 /LCD 段 信 号 35 
аі P33/SBO4B/ 输入 与 输出 端 33/ 串 行 接口 数据 传输 输出 4/ 串 
SDA4B/SEG34 行 数 据 4/LCD 段 信 号 34 
M P34/SBT4B/ 输入 与 输出 端 34/ 串 行 接口 时 钟 输入 与 输出 4/ 
о 
SCL4B/SEG33 串 行 时 钟 4/LCD 段 信 号 33 
РЕ P35/SBI4B/ 输入 与 输出 端 35/ 串 行 接口 数据 传输 输入 4/ 
SEG32 LCD 段 信 号 32 
P P43/SBOOB/ 输入 与 输出 端 43/ 串 行 接口 数据 传输 输出 0/ 传 
TXD0B/SEG31 输 数 据 0/LCD 段 信 号 31 
m P44/SBI0B/ 输入 与 输出 端 44/ 串 行 接 口 数据 传 输 输 入 0/ 发 
RXD0B/SEG30 送 数据 0/LCD 段 信号 30 
M P45/SBT0B/ 输入 与 输出 端 45/ 串 行 接口 时 钟 输入 与 输出 0/ 
SEG29 LCD 段 信 号 29 














引 脚 符号 


引 脚 功 能 








P46/SDA5B/SEG28 


输出 端 46/ 串 行 数据 5/LCD 段 信号 28 





P47/SCL5B/SEG27 





输出 端 47/ 串 行 时 钟 5/ LCD 段 信 





P57/KEY7/D7/SEG26 


输出 端 57/ 键 控 信号 7/ 数 据 端 7/LCD Ez 





Р56/КЕҮ6/р6/5ЕС25) 


输出 端 56/ 键 控 信号 6/ 数 据 端 6/LCD E 





P55/KEY5/D5/SEG24 











了 输出 端 55/ 键 控 信 号 5/ 数 据 端 5/LCD Ez 





Cn 


P54/NBUZZERA/ 
KEY4/D4/SEG23 





与 输出 端 54/ 蜂 鸣 器 / 键 控 信号 
/LCD 段 信 号 23 





P53/BUZZERA/ 
KEY3/D3/SEG22 





股 信和 号 22 


输出 端 53/ 蜂 鸣 器 / 键 控 信 4 





P52/SBT0A/ 
KEY2/D2/SEG21 





нн АЙ HF Bh Л Б Н 
2/ 数 据 端 2/LCD 段 信 号 21 














P51/SBIOA/RXDOA/ 
KEY1/D1/SEG20 











与 输出 端 51/ 串 行 接口 数据 传输 输入 0/ 发 
键 控 信 号 1/ 数 据 端 1/LCD 段 信号 20 








P50/KEY0/D0/SEG19 





输入 与 输出 端 50/ 键 控 信号 0/ 数 据 端 0/LCD E 


该 集成 电路 为 微 控 











ЇЇ йт, ЖЖ 80 s| JH 














P61/SEG18 





与 输出 端 61/LCD 段 信号 18 





P62/TMIIOB/ 
A0/SEG17 


与 输出 端 62/ 定 时 器 输入 与 


段 信号 17 








P63/ TM3IOB/ 
A1/SEG16 


与 输出 端 63/ 定 时 器 输入 与 


段 信号 16 











P64/TM4IOB/ 
A2/SEG15 





与 输出 端 64/ 定 时 器 输入 与 





段 信 号 15 














P65/SBI4A/ 
A3/SEG14 





输出 端 65/8179 O 24 
I 


Ін 


-CD 段 信 号 14 





P66/SBO4A/ 
SDA4A/A4/SEG13 














Ш 





P67/SBT4A/ 
SCL4A/A5/SEG12 





T. 














P70/SBO2A/ 
TXD2A/A6/SEG11 











P71/SBI2A/ 
RXD2A/A7/SEG10 











3 输出 端 71/ 串 行 接口 数据 
7 
































/LCD 段 信和 号 











传输 输入 2/ 发 





ГОЕР, 图 2-27 所 示 











为 应 用 在 松下 NN- 
GD577M 型 变频 微波 
炉 电 源 板 上 的 实物 图 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
Р Р72/5ВТ2А/ 输入 与 输出 端 72/ 串 行 接口 时 钟 输入 与 输出 2/ 
[с 
NWE/SEG9 写 使 能 /LCD 段 信号 9 
п P73/SDA5A/ 输入 与 输出 端 73/ 串 行 数据 5/ 噪 声 抑 制 使 能 / 
NRE/SEG8 LCD 段 信号 8 
л P74/SCL5A/ 输入 与 输出 端 74/ 串 行 时 钟 5/ 芯 片 使 能 /LCD 
NCS/SEG7 段 信号 7 
с, P75/SBO1B/ 输入 与 输出 端 75/ 串 行 接 口 数据 传 输 输 出 1⁄3 
Ё TXD1B/A8/SEG6 | 收 数据 1/ 地 址 信号 8/LCD 段 信号 6 
P76/SBI1B/ 输入 与 输出 端 76/ 串 行 接口 数据 传输 输入 1/ 发 
о 
RXD1B/A9/SEG5 | 送 数据 1/ 地 址 信号 9/LCD 段 信 号 5 
а P77/SBT1B/ 输入 与 输出 端 77/ 串 行 接口 时 钟 输入 与 输出 1/ 
A10/SEG4 也 址 信号 10/LCD RIRS 4 
к P80/SDO0/ 输入 与 输出 端 80/ 串 行 数据 0/ 地 址 信号 11/LCD 
о 
А11/8ЕСЗ 段 信 号 3 
输入 与 输出 端 81/ 串 行 数据 1/ 地址 信号 12/LCD 
66 P81/SDO1/A12/SEG2| ，、， 
段 信号 
ed т те 该 集成 电路 为 微 控 
命 和 与 输出 端 82/ 串 行 数据 2/ 地 址 信号 13/LC ЕСИ 
67 P82/SDO2/A13/SEGI1 у | ш 制 器 ， 采 用 80 51 04 
一 ТОЕР, 图 2-27 所 示 
输入 与 输出 端 83/ 串 行 数据 3/ 地 址 信号 14/LCD| 为 应 Ñ _ 
68 P83/SDO3/A14/SEGO|. | ш 为 应 用 在 松下 NN 
段 信 号 0 GD577M 型 变频 微波 
输入 与 输出 端 84/ 串 行 数 据 4/ 地 址 信号 15/LCD| 炉 电源 板 上 的 实物 图 
69 P84/SDO4/A15/COMO 
显示 公共 信号 0 
输入 与 输出 端 85/ 串 行 数 据 5/ 地 址 信号 16/LCD 
70 P85/SDO5/A16/COMI __ 
显示 公共 信和 号 1 
i 输入 与 输出 端 86/ 串 行 数 据 6/ 地 址 信号 17/LCD 
71 P86/SDO6/A17/COM2 __ 
显示 公共 信号 2 
输入 与 输出 端 87/ 串 行 数据 7/ 地 址 信号 18/LCD 
72 P87/SDO7/A18/COM3 ` _ 
显示 公共 信号 3 
73 P92/ Al9/VLC3 输入 与 输出 端 92/ 地 址 信号 19/LCD 电源 3 
74 P93/VLC2 输入 与 输出 端 93/LCD 电源 2 
75 P94/SYSCLK/VLC1 输入 与 输出 端 94/ 系 统 时 钟 /LCD 电源 1 
76 P95 输入 与 输出 端 95 
77 PB3/AN11 输入 与 输出 端 B3/ADC 输入 11 
78 PB2/AN10 输入 与 输出 端 B2/ADC 输入 10 
79 PB1/AN9 输入 与 输出 端 Bl/ADC 输入 9 
80 PB0/ AN8 输入 与 输出 端 B0/ADC 输入 8 
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图 2 


46. PIC18F85J90 


-27 松下 NN-GD577M 型 微波 炉 电脑 板 




















































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RH2/SEG45 数字 输入 与 输出 端 H2/LCD SEG45 输出 
2 RH3/SEG44 数字 输入 与 输出 端 H3/LCD SEG44 输出 
3 RE1/LCDBIAS2 数字 输入 与 输出 端 El/LCD BIAS2 输入 
4 RE0/LCDBIAS1 数字 输入 与 输出 端 E0/LCD ВІА51 输入 
5 RG0/LCDBIAS0 数字 输入 与 输出 端 G0/LCD BIAS0 输入 
i 数字 输入 与 输出 端 GI/ AUSART 异步 发 送 2/ 
6 RG1/TX2/CK2 
AUSART 同步 时 钟 2 
RG2/RX2/DT2/ 数字 输入 与 输出 端 G2/AUSART 异步 接收 2/ 
V ІСАРІ AUSART 同步 数据 2/LCD 电荷 泵 电容 输入 1 1. 2) 38: 80 5] 
8 RG3/V LCAP2 数字 输入 与 输出 端 G3/LCD 电荷 和 泵 电容 输入 2 H TQFP 
РЕ чүт Жа 2. 用 途 : 是 由 美 
9 Ë 清除 输入 或 电压 输 ss ERN 
MELR u i S ЕЕИ, 国 微 臣 科技 公司 推出 
10 RG4/SEG26 数字 输入 与 输出 端 G4/LCD SEG26 输出 集成 LCD 模块 的 8 
11 VSS 地 位 PIC 单片机 
、 P 微 控 制 器 的 核心 逻辑 正 电源 〈 稳 压 器 禁用 )/ 外 
12 VppCORE/VCAP | 
部 滤波 器 电容 连接 〈 稳 压 器 启用 ) 
a 数字 输入 与 输出 端 F7/ 模 拟 输入 5/SPI 从 选择 
13 | RF7/AN5/SS/SEG25 
输入 /LCD SEG25 输出 
数字 输入 与 输出 端 F6/ 模 拟 输 入 11/LCD 
14 RF6/AN11/SEG24 
SEG24 输出 
Р RF5/AN10/VCVREF 数字 输入 与 输出 端 F5/ 模 拟 输入 10/ 比 较 器 参考 





/SEG23 





电压 输出 /LCD SEG23 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
数字 输入 与 输出 端 F4/ 模 拟 输入 9/LCD SEG22 
16 RF4/AN9/SEG22 
输出 
数字 输入 与 输出 端 F3/ 模 拟 输入 8/LCD SEG21 
7 RF3/AN8/SEG21 | 
输出 
Р RF2/AN7/C1OUT/ 数字 输入 与 输出 端 F2/ 模 拟 输入 7/ e 1 MW Hh / 
SEG20 LCD SEG20 输出 
9 RH7/SEG43 数字 输入 与 输出 端 H7/LCD SEG43 输出 
20 RH6/SEG42 数字 输入 与 输出 端 H6/LCD SEG42 输出 
21 RH5/SEG41 数字 输入 与 输出 端 H5/LCD SEG41 输出 
22 RH4/SEG40 数字 输入 与 输出 端 H4/LCD SEG40 输出 
2. RF1/AN6/ 数字 输入 与 输出 端 F1/ 模 拟 输 入 6/ 比 较 2 输出 / 
l C2OUT/SEG19 [LCD SEG19 输出 
24 ENVREG 片上 电压 调节 器 使 能 
25 AVpp 电源 
% ANGS А L 封装 ， 80 引 
数字 输入 与 输出 端 A3/ 模 拟 输入 3/A - D 转换 | 脚 TQFP 
27 RA3/AN3/VREF 十 Ар ma 
器 参考 电压 〈 高 ) 输入 2. 用 途 : 是 由 美 
р awani 国 微 芯 科技 公司 推出 
数字 输入 与 输出 端 A2/ 模 拟 输入 2/A - D 转换 ыза м. тоз 
28 КА2/АМ2/Уккк — 器 参考 电压 〈 低 ) 输入 集成 LCD 模块 的 8 
Z ЕҢ, JE N П n 
' 位 PIC 单片机 
数字 输入 与 输出 端 Al/ 模 拟 输 入 1/LCD SEG18 
29 RA1/AN1/SEG18 |. 
输出 
30 RA0/AN0 数字 输入 与 输出 端 Ao/ 模 拟 输入 0 
31 VSS 地 
32 Vpp 电源 
数字 输入 与 输出 端 A5/ 模 拟 输 入 4/LCD SEG15 
33 RA5/AN4/SEG15 | 
输出 
А E 数字 输入 与 输出 端 A4/ 定 时 器 0 外 部 时 钟 输入 / 
34 RA4/TOCKI/SEG14 
LCD SEG14 输出 
А ТРЕЕ 数字 输入 与 输出 端 C1/ 定 时 器 1 振荡 器 输入 / 采 
RC1/T1OSI/CCP21/ 、 
35 集 2 输入、 比较 2 输出 、PWM2 输出 /LCD 
SEG32 
SEG32 输出 
РЕА, Е 数字 输入 与 输出 端 C0/ 定 时 器 1 振荡 器 输出 / 定 
36 |ЕСО/Т1О$О/Т1ЗСК1 








时 器 1 与 定时 器 3 外 部 时 钟 输入 








引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 








数字 输入 与 输出 端 C6/EUSART 异步 发 送 1/ 


зт RC6/TX1/CK1/SEG27| 
EUSART 同步 时 钟 1/LCD SEG27 输出 








数字 输入 与 输出 端 C7/EUSART 异步 接收 1/ 


38 RC7/RX1/DT1/SEG28 
EUSART 同步 数据 1/LCD SEG28 输出 















































39 RJ4/SEG39 数字 输入 与 输出 端 J4/LCD SEG39 输出 
40 RJ5/SEG38 数字 输入 与 输出 端 J5/LCD SEG38 输出 
41 RJ6/SEG37 数字 输入 与 输出 端 J6/LCD SEG37 输出 
42 RJ7/SEG36 数字 输入 与 输出 端 J7/LCD SEG36 输出 
数字 输入 与 输出 端 C2/ 采 集 1 输入、 比较 1 输 








43 RC2/CCP1/SEG13 
Hi. PWM1 输出 /LCD SEG13 输出 





数字 输入 与 输出 端 C3/SPI 模式 同步 串 行 时 名 
44 ” 民 C3/SCK/SCL/SEG17| 输 入 与 输出 /ZC 模式 同步 串 行 时 钟 输入 与 输出 / 
LCD SEG17 输出 














数字 输入 与 输出 端 C4/SPI 数据 输入 /EC ЖС 


mi 


















































45 [RC4/SDI/SDA/SEG16| _ ü үе ү 
输入 与 输出 /LCD SEG16 输出 1. 封装，80 5] 
数字 输入 与 输出 端 C5/SPI 数据 输出 /LCD| 脚 TQFP 
46 RC5/SDO/SEG12 mA 
SEG12 输出 2. 用 途 : 是 由 美 
Ta Е Е -| 国 微 芯 科技 公司 推出 
数字 输入 与 输出 端 B7/ 中 断 信号 变化 3/ 在 线 调 ЗЕ 
47 RB7/KBI3/PGD БОЕ ІСЭр Явне 集成 LCD 模块 的 8 
= 位 PIC 单片机 
48 Vpp 电源 
Ие 晶体 振荡 器 输入 /外 部 时 钟 源 输入 /通用 输入 与 
49 OSC1/CLKI/RA7 


输出 端 A7 

















晶体 振荡 器 输出 /外 部 时 钟 源 输出 /通用 输入 与 
输出 端 A6 





50 OSC2/CLKO/RA6 





51 VSS 地 





数字 输入 与 输出 端 B6/ 中 断 信 号 变化 2/ 在 线 调 


52 RB6/KBI2/PGC А ей 
试 器 和 编程 ICSPITM 时 钟 





数字 输入 与 输出 端 B5/ 中 断 信 号 变化 1/LCD 


53 RB5/KBI1/SEG29 
SEG29 输出 











数字 输入 与 输出 端 B4/ 中 断 信号 变化 0/LCD 
SEG11 输出 





54 RB4/KBI0/SEG11 





数字 输入 与 输出 端 B3/ 外 部 中 断 3/LCD SEG10 
输出 


сл 
сл 


RB3/INT3/SEG10 














778 







































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
数字 输入 与 输出 端 B2/ 外 部 中 断 2/LCD SEG9 
56 RB2/INT2/SEG9 
输出 
数字 输入 与 输出 端 B1/ 外 部 中 断 1/LCD SEG8 
57 RB1/INT1/SEG8 
输出 
数字 输入 与 输出 端 B0/ 外 部 中 断 0/LCD SEG30 
58 RB0/INT0/SEG30 
输出 
59 RJ3/SEG35 数字 输入 与 输出 端 J3/LCD SEG35 输出 
60 RJ2/SEG34 数字 输入 与 输出 端 J2/LCD SEG34 输出 
61 RJ1/SEG33 数字 输入 与 输出 端 信 /LCD SEG33 输出 
62 RJO 数字 输入 与 输出 端 JO 
63 RD7/SEG7 数字 输入 与 输出 端 D7/LCD SEG7 输出 
64 RD6/SEG6 数字 输入 与 输出 端 D6/LCD SEG6 输出 
65 RD5/SEG5 数字 输入 与 输出 端 D5/LCD SEG5 输出 、 
1. 封装: 80 5] 
66 RD4/SEG4 数字 输入 与 输出 端 D4/LCD SEG4 输出 № ТЕР 
е š: 2. Hik, 是 
67 RD3/SEG3 数字 输入 与 输出 端 D3/LCD SEG3 输出 人 
国 微 芯 科技 公司 推出 
68 RD2/SEG2 数字 输入 与 输出 端 D2/LCD SEG2 输出 集成 LCD 模块 的 8 
69 RD1/SEG1 数字 输入 与 输出 端 D1/LCD SEGI 输出 位 PIC 单片机 
70 VSS 地 
71 Ур 电源 
72 RD0/SEG0 数字 输入 与 输出 端 D0/LCD SEGO 输出 
数字 输入 与 输出 端 E7/ 采 集 2 输 入、 比较 2 输 
73 RE7/CCP2/SEG31 
出 、PWM2 输出 /LCD SEG31 输出 
74 RE6/COM3 数字 输入 与 输出 端 E6/LCD COM3 输出 
75 RE5/COM2 数字 输入 与 输出 端 E5/LCD COM2 输出 
76 RE4/COM1 数字 输入 与 输出 端 E4/LCD COM1 输出 
77 RE3/COMO 数字 输入 与 输出 端 E3/LCD COMO 输出 
78 LCDBIAS3 LCD BIAS3 输入 
79 RHO/SEG47 数字 输入 与 输出 端 H0/LCD SEG47 输出 
80 ЕН1/8ЕС46 数字 输入 与 输出 端 H1/LCD SEG46 输出 
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47. PJ393 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTPUT 输出 端 
2 INPUT A 输入 端 A 
3 INPUT A 输入 端 A 
该 集成 Э) 电 
n GND " 该 С 
- 一 ТЕГИС? 压 比 较 器 ， 采 用 DIP 
5 INPUT B їй À Wu B 与 SOP 
6 INPUT B Л B 
7 OUTPUT В 输出 端 B 
8 Усс 电源 
48. PST3143 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 能 & t 
1 OUT 输出 端 该 集成 电路 为 
| CMOS 系统 复位 IC, 
2 Vpop 电源 лын ' 
采用 SC -82AB 封装 ， 
3 VSS 地 应 用 电路 如 图 2-28 所 
=” m (以 松下 NN - 
4 NC 空 
空 引 脚 GS575W 型 电脑 式 无 
5 NC 空 引 脚 转盘 变频 微波 炉 为 例 ) 
1С1 
CN9 35У R102 R103 MN101C57DDA 
= sz К] Ok CI 36 в |рәз 
соо =-= ус! 
103 СІ КМС )2- / VLCIN2/VLC2 
zy Ц (чс)? /vLcIN3/vLC3 
R10 +5У оу 17 Ay, 
100k_C1 \ ЕЕ 
一 + 一 一 一 人 三 + Ур 
413 39 
A| Z > 2 R350 шо ДҮ? 
N V 3 
ед|” = 5 “jc 1 lk C ТЫ Г o 
С ss 2 еы 5 | vour 12 а. 7 C INRST/P27 
E; mam |= = = -JNC2 ?14 7 
104 C] SIS 2 22: 16V VSS |< 104 C1| R359 MMOD 
“ja ° 3| Sc 2.2k CI 
(usss 3 E c350 шшр 
cio — =£ | 104 C1 15 
104 СЇ с СА! 
© + (No) L xo 
55 Я VRE- 
2-28 PST3143 应 用 电路 图 
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49. 5Н67Р54 














































































































































































































引 脚 号 
64 引 脚 | 58 51 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
QFP РАР 封装 
1 NC КЕ: 
2 МС = | JH 
位 可 编程 输入 与 输出 端子 D. 3/ 
3 1 PORTD. 3/SEG8 КОСИ 
LCD 显示 的 段 信号 输出 8 
位 可 编程 输入 与 输出 端子 D. 2/ 
4 PORTD. 2/SEG7 "к 
LCD 显示 的 段 信 号 输出 7 
位 可 编程 输入 与 输出 端子 D. 1⁄ 
5 3 PORTD. 1/SEG6 ae 
LCD 显示 的 段 信 号 输出 6 
位 可 编程 输入 与 输出 端子 D. 0/ 
6 4 PORTD. 0/SEG5 Ко 
LCD 显示 的 段 信 号 输出 5 
位 可 编程 输入 与 输出 端子 C. 3/ 
7 5 PORTC. 3/SEG4 РВЕ 
LCD 显示 的 段 信 号 输出 4 ЕРЕ 
1. 封装 : 采用 64 
УГ À Ем шун cC 9 з 
А 6 PORTC. 2/SEG3 位 可 编程 за! 1 УЙ] С. 2/ 引 脚 与 58 引 脚 封装 
LCD 显示 的 段 信 号 输出 3 2 нж. ë p P 
5 2 PORTG 178EG3 位 可 编程 输入 与 输出 端子 C. 1/ | 控制 器 ， 该 芯片 集成 
` ткы LCD 显示 的 段 信号 输出 2 了 SRAM，4KB OT- 
位 可 编程 输入 与 输出 端子 C. 0/| PROM, Ema, A 
ТО 显示 的 自信 号 输 1 门 狗 定 时 器 和 2 он 
.CD 显示 的 段 信 号 输出 1 
了 去 立 心 
1 9 PORTB. 3 位 可 编程 输入 与 输出 端子 B. 3 可 编程 声音 发 生 器 
12 0 PORTB. 2 位 可 编程 输入 与 输出 端子 B.2 | (PSG), LCD 驱动 
13 11 PORTB.1 位 可 编程 输入 与 输出 端子 B.1 | 器 ，LED 矩阵 驱动 
14 12 PORTB.0 位 可 编程 输入 与 输出 端子 B.0 | 器 和 I/O 端子 
15 13 PORTA. 3 位 可 编程 输入 与 输出 端子 A. 3 3. 内 部 结构 框图 
16 14 PORTA. 2 位 可 编程 输入 与 输出 端子 A.2 | 如 图 2-29 所 示 
7 5 PORTA.1 位 可 编程 输入 与 输出 端子 A. 1 
8 6 PORTA.0 位 可 编程 输入 与 输出 端子 A. 0 
9 NC 空 引 脚 
20 7 GND 地 
21 18 Урр 电源 
22 19 OSCXI 振荡 输入 
23 20 OSCXO 振荡 输出 
24 21 OSCI RH A 
25 22 OSCO R АД 
26 23 TEST 测试 
27 24 RESET 复位 
28 一 NC 空 引 脚 
29 5 V4 连接 外 部 LCD 电阻 器 4 
30 V3 连接 外 部 LCD 电阻 器 3 


































































































(2) 
引 脚 号 
64 引 脚 | 58 引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
QFP |PAD 封装 
31 27 V2 连接 外 部 LCD 电阻 器 2 
32 28 У1 连接 外 部 LCD 电阻 器 1 
33 一 NC 空 引 脚 
34 一 NC 空 引 脚 
35 29 СОМІ LCD СОМІ 输出 / 
36 30 COM2 LCD COM2 输出 / 
37 31 COM3 LCD COM3 输出 / 
38 32 COM4 LCD COM4 输出 
LCD COM5 输出 /LCD 显示 的 
39 33 COM5/SEG34 
段 信 号 输出 34 
.CD COM6 输出 /LCD 显示 的 
40 34 COM6/SEG33 ШИ 
段 信 号 输出 33 
.CD COM7 输出 /LCD 显示 信 1. 封装 : 采用 64 
41 35 COM7/SEG32 Е 
号 输出 32 引 脚 与 58 引 脚 封装 
"ЖҮ 2. ] Ж: Ha. Н 4 
LCD COM8 输出 /LCD 显示 信 = Ми 
42 36 СОМ8/8ЕС31 控制 器 ， 该 芯片 集成 





























































































































号 输出 31 _ 
43 37 SEG30 LCD 显示 信号 输出 30 ни | е p 
44 38 SEG29 LCD 显示 信号 输出 29 15 
45 39 SEG28 LCD 显示 信号 输出 28 ны ч 
46 40 SEG27 LCD 显示 信号 输出 27 Ити 
47 41 SEG26 LCD 显示 信号 输出 26 (ТЕБЕ LED E 
48 42 SEG25 LCD 显示 信和 号 输出 25 器 ，LED ЖЕК 
49 43 SEG24 LCD 显示 信号 输出 24 器 和 IO 端子 
50 44 SEG23 LCD 显示 信和 号 输出 23 3. 内 部 结构 框图 
51 5 $ЕС22 LCD 显示 信号 输出 22 如 图 2-29 所 示 
52 46 SEG21 LCD 显示 信号 输出 21 
53 47 SEG20 LCD 显示 信号 输出 20 
54 48 SEG19 LCD 显示 信号 输出 19 
55 9 SEG18 LCD 显示 信号 输出 18 
56 50 SEG17 LCD 显示 信号 输出 17 
57 51 SEG16 LCD 显示 信号 输出 1 
58 52 SEG15 LCD 显示 信号 输出 15 
59 53 SEG14 LCD 显示 信号 输出 14 
60 54 SEG13 LCD 显示 信号 输出 13 
61 55 SEG12 LCD 显示 信号 输出 12 
62 56 SEG11 LCD 显示 信号 输出 11 
63 57 SEG10 LCD 显示 信号 输出 10 
64 58 SEG9 LCD 显示 信号 输出 9 
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只 读 存 储 器 (4096x16) 
R m OSCI 
随机 存 取 存 储 器 (884x4) ер OSCO 
振荡 器 | OSCXI 
SH6610D | OSCXO 
8 位 计时 器 0 
CPU 核心 PORTA.0(INT0) 
PORTA PORTA.I(PSG) 
与 外 部 中 断 PORTA.2(PSG) 
PORTA.3 
m PORTB 
VOW PORTC 
PORTD 
LCD ЗЕЕ SEG 
随机 存 取 — ЮЙ» 
| -| 存储 器 (SEG shared 
RESET. with PORTC 
扫描 寄存 器 &PORTD) 
PSG COM 
普通 驱动 
г” (СОМ shared 
with SEG) 
CPU 操作 电压 
gA LCD 电 压 发 生 器 
VI V2 V3 V4 
2-29 SH67P54 内 部 结构 框图 
50. SH69P23 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PORTFI1 立 可 编程 输入 与 输出 口 Fl 
2 PORTA2 立 可 编程 输入 与 输出 口 A2 
3 PORTA3 位 可 编程 输入 与 输出 口 A3 ТЕРЕ ТУЕ 
— H DIP/SOP 
4 то 定时 时 钟 / 计 数 器 输入 | 
— 2. 用 途 : 4 位 微 处 
5 RESET/ Ve 复位 昌 器 ， 该 芯片 集成 了 
6 GND SH6610C 的 4 位 CPU 
7 РОЕТВО 立 可 编程 输入 与 输出 口 Bo 内 核 及 SRAM，4KB 
8 PORTB1 位 可 编程 输入 与 输出 口 Bl ӨТЕ ЫЕ. ROM: E 
2 n 时 器 和 I/O 端子 
9 PORTB2 立 星 输入 与 输出 口 B2 
位 可 编程 输入 与 输出 3. 内 部 结构 框图 如 
10 PORTB3 位 可 编程 输入 与 输出 口 B3 KI 2 — 30 所 示 
11 PORTCO 立 可 编程 输入 与 输出 口 C0 
12 PORTC1 立 可 编程 输入 与 输出 口 Cl 


















































































































































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
3 PORTC2 位 可 编程 输入 与 输出 口 C2 
Бр, 55] 
4 PORTC3 位 可 编程 输入 与 输出 口 C3 ы 2991 
15 У 电源 2. 用 途 : 4 位 微 处 
一 = 理 器 ， 该 芯片 集成 了 
16 OSCO 振荡 输出 SH6610C 的 4 位 CPU 
17 ОЅСІ/ЅСК 振荡 输入 /时 钟 信号 输入 内 核 及 SRAM，4KB 
OTP/ 掩 膜 КОМ. ж 
8 РОКТАО/ЅрА 位 可 编程 输入 与 输出 口 A0/ 数 据 信号 时 器 和 1⁄O 端子 
部 结构 框图 1 
9 РОКТА1 位 可 编程 输入 与 输出 口 Al к a ААИ 
20 РОКТЕО 位 可 编程 输入 与 输出 口 F0 
RESET OSCO OSCI 
" "E " 
振 黄 器 “六 "n CPU 
看 门 狗 使 能 || RC | 
| | 复位 йй [Г 端 DAdbib | | 
АРТЕ И | 
看 门 狗 计 时 器 ©з} ; Æ PORTA[0:3] 
通电 
| 端 DBdbib | | 
| ш PORTB[0:3] 
ii ї = 
LPD 端口 C(4bit) 
I CTL REG 
= Pie 
PEON | PORTC[0:3] 
端 DDdbib | 
то чы OTPROM [= 
ЗЫП || A096516bit W! 
БЕ Œ PORTF[0:1] 
DATA RAM 
计时 中 断 160x4bit 1 























图 2-30 SH69P23 内 部 结构 框图 
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51. SH69P25 

































































































































































1 PORTE2 位 可 编程 输入 与 输出 E2 
2 PORTE3 位 可 编程 输入 与 输出 ЕЗ 
3 PORTF1 位 可 编程 输入 与 输出 F1 
4 PORTA2 位 可 编程 输入 与 输出 A2 
5 PORTA3 位 可 编程 输入 与 输出 A3 
6 T0 定时 时 钟 /计数 器 输入 
7 RESET 复位 
8 GND 地 
9 PORTB0 位 可 编程 输入 与 输出 Bo 
10 PORTB1 位 可 编程 输入 与 输出 ВІ 
1 PORTB2 位 可 编程 输入 与 输出 B2 1. 封装 : 采用 28 引 
2 PORTB3 位 可 编程 输入 与 输出 B3 oO 
装 /DIP/SOP 
13 PORTDO 位 可 编程 输入 与 输出 ро 2. H: 4 位 微 处 
4 PORTDI 位 可 编程 输入 与 输出 D1 BE. Ve YE T 
SH6610C 的 4 位 CPU 
5 PORTD2 位 可 编程 输入 与 输出 D2 为 核 及 SRAM, 4KB 
16 PORTD3 位 可 编程 输入 与 输出 D3 OTP/ 掩 膜 КОМ, = 
时 器 和 I/O 端子 
7 PORTCO 位 可 编程 输入 与 输出 СО 3, 内部 结构 框图 如 
8 PORTC1 位 可 编程 输入 与 输出 Cl 图 2-31 所 示 
19 PORTC2 位 可 编程 输入 与 输出 C2 
20 PORTC3 位 可 编程 输入 与 输出 C3 
21 Ур 电源 
22 OSCO 振荡 输出 
23 OSCI 振荡 输入 
24 РОКТАО 位 可 编程 输入 与 输出 АО 
25 PORTA1 位 可 编程 输入 与 输出 Al 
26 PORTF0 位 可 编程 输入 与 输出 Fo 
27 РОКТЕО 位 可 编程 输入 与 输出 E0 





























28 PORTE1 位 可 编程 输入 与 输出 El 
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RESET T 本 
用 振荡 器 CPU 
看 门 狗 使 能 RC | 
| і 预 置 分 频 器 [7 端口 A(4bit) EOM 
看 门 狗 计时 器 — HH Hm. PORTA[0:3 
通电 
| 端口 Bdbib ERA 
1 | Wm PORTB[0:3 
LPD Y 了 -| 
端口 C(4bit) БЕКА 
СТІ. КЕС 
LPDON Б | m PORTC[0:3 
Hi O D(4bit <] 
то 8bit 计 时 器 OTPROM = АВА и 
Шу 4096x16bit 
P= Wg PORTD[0:3 
жп) | 
1 РАТА КАМ [| 
计时 中 断 160x4bit |= HE PORTE[0:3 
端 DFCbib C 
— — r a РОКТЕ[0:1] 
图 2-31 SH69P25 内 部 结构 框图 
52. SH69P26 
引 脚 号 
32 引 脚 | 28 引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
封装 封装 
EET 双向 输入 与 输出 端子 G. 2/ 比 较 器 | 1 该 集成 电路 采用 28 
1 PORTG. 2/CMPP4 Аи 引 脚 SKINNY 封装 、28 
wanpas BR 引 脚 SOP 及 32 引 脚 DIP 
双向 输入 与 输出 端子 G. 3/ 比 较 ИБ 
2 PORTG. 3/CMPP3 TRAS ул "| 主要 用 途 : ав 
1E Я) => 
' 处 理 器 ， 该 芯片 集成 了 
双向 输入 与 输出 端子 E. 3/ 比 较 器 | SH6610D 的 СРО 内 核 、 
3 1 PORTE. 3/CMPP2 
正 输 入 2 6КВ ОТРКОМ, 389 X 
| — | 4bits RAM、 两 个 8 位 定 
双向 输入 与 输出 端子 E. 2/ 比 较 器 иН 、 
4 2 PORTE. 2/CMPP1 | AAI 时 /计数 器 和 一 个 16 位 
LE. #9 i 
定时 /计数 器 、 比 较 器 、 
КЕ 双向 输入 与 输出 端子 E. 1/ 比 较 器 | 两 信道 警报 发 生 器 ， 内 
5 3 PORTE. 1/CMPN 机 
负 输 入 置 振荡 时 钟 电路 ， 内 置 
ІР 门 狗 定 时 器 ， 具 有 低 
| PORTE. 0/ 双向 输入 与 输出 端子 E. 0/ EE 2 68 AT он n ек 
Р 压 复 位 功能 。 э н а= 
CMPOUT 输出 э В 它 适 上 
微波 炉 应 用 
双向 输入 与 输出 端子 C. 2/ 定 时 时 | 3. 内 部 结构 框图 如 医 
7 5 PORTC. 2/T0 | ~ “п 内 部 结构 框图 如 图 
钟 输入 0 2-32 所 示 
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(2) 
引 脚 号 
32 引 脚 | 28 引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
封装 封装 
8 6 RESET 复位 
9 7 GND 地 
10 8 PORTA.0 双向 输入 与 输出 端子 A. 0 
11 9 PORTA.1 双向 输入 与 输出 端子 A. 1 
12 10 PORTA. 2 双向 输入 与 输出 端子 A. 2 
3 1 PORTA. 3 双向 输入 与 输出 端子 A. 3 
4 2 PORTD.0 双向 输入 与 输出 端子 D. 0 
5 3 PORTD. 1 双向 输入 与 输出 端子 D. 1 
6 4 РОКТН. 0 双向 输入 与 输出 端子 Н. 0 
1. 该 集成 电路 采用 28 
17 15 PORTH.1 双向 输入 与 输出 端子 H.1 引 脚 SKINNY 封装 、28 
18 16 PORTD. 2 双向 输入 与 输出 端子 D. 2 引 脚 SOP 及 32 引 脚 DIP 
19 17 PORTD.3 双向 输入 与 输出 端子 D. 3 2. 主要 用 途 : 4 位 微 
= 处 理 器 ， 该 芯片 集成 了 
20 8 РОКТВ. 0 双向 输入 与 输出 端子 B. 0 е 
SH6610D 的 CPU 内 核 、 
т tA E tA уш у. 
21 9 PORTB. 1 双 回 输入 与 输出 端子 B. 1 6KB OTPROM. 389 X 
22 20 PORTB. 2 双向 输入 与 输出 端子 B. 2 4bits RAM、 两 个 8 位 定 
23 21 PORTB. 3 双向 输入 与 输出 端子 B. 3 时 /计数 器 和 一 个 16 位 
24 22 Уз 电源 кри. Шы 
两 信道 警报 发 生 器 ， 内 
撒 荡 输入 /双向 输入 与 输出 端 = ЖЕНЕ 
25 23 OSCI/PORTC.0 | ~ ЕЗДИ 
ей 看 门 狗 定 时 器 ， 具 有 低 
26 2 OSCO/PORTC. 1 кю MMA S т ЕЕЕ ЛЕ. ЕНТ 
Ж i д ` 子 C.1 微波 炉 应 用 
3. 内 部 结构 框图 如 图 
双向 输入 与 输出 端子 F. 0/ 传 感 器 В 
27 25 | PORTF.0/TONE |, ы 2-32 所 示 
输出 
双向 输入 与 输出 端子 F. 1/ 定 时 时 
28 26 PORTF. 1/T2 Ж 
钟 输入 2 
29 27 РОКТЕ. 2 双向 输入 与 输出 端子 F. 2 
30 28 РОКТЕ. 3 双向 输入 与 输出 端子 F. 3 
双向 输入 与 输出 端子 G.0/ 比 较 器 
31 PORTG.0/CMPP6 | 
正 输入 6 
双向 输入 与 输出 端子 G.1/ 比 较 器 
32 PORTG.1/CMPP5| _ 
正 输入 5 
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- Tera OSCI/PORTC.0 
看 门 狗 ДИ OSCO/PORTC.1 
RESET 复位 电路 ЖИП СЫ) 
E PORTA 
看 | J] 狗 计 时 器 3 HA(4bit) PORTA2 
ШЕЙ PORTBD 
69x4bit H е - PORTB'1 
系统 寄存 器 端口 B(4bit) PORTB.2 
PORTB.3 
7 w Tey > №587 
ЕИ авы 端口 C(bit) PORTC.2/T0 
数据 存储 器 
ҮЛ PORTD'I 
一 次 1 Ea к 5 端口 D(4bit) PORTD2 
只 读 存 储 器 H | 音频 发 生 器 1 2 
6144 x16bit ERS 
БОКЕ МЕНТ 
计时 器 0 端口 Edbib PORTE 2/CMPP1 
(8 bit) ҤЕ РОКТЕ.2/СМРР2 
PORTF.0/TONE 
CPU | 端口 Fdbib PORTE 1T 
计时 器 1 PORTF. 
Ш КОКТО ЕМЕ 
端口 G(4bib PORTG.2/CMPP4 
ЕЕ О PORTG.3/CMPP3 
(16 bit) 
Урь ш s PORTH.0 
电源 电路 H АНЕ PORTH.1 
GND 
图 2-32 SH69P26 内 部 结构 框图 
53. SH69P42 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PORTE. 2 位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 E. 2 
1. 封装 ; 采用 20 
2 PORTE. 3 位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 E. 3 | 
引 脚 DIP 与 SOP 
3 PORTD. 2 位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 D. 2 2. 用 途 : CMOS 4 
位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 D. 3/PWM1 信 | 位 单片机 ， 它 具有 
4 PORTD. 3/PWM1 
号 输出 3k 双 字 节 ОТР/ Л 
w ROM 空间 ，192 半 
_ 位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 C. 2/PWMO 信号 | 、 Е 
5 РОВТС. 2/PWM0 给 字 节 RAM 空间 ，8 
1 H E ` L зр 
' 位 定时 /计数 器 ，8 
位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 C.3/T0 信号 | 位 A -DD 转换 器 ，10 
6 PORTC. 3/ TO N ЕК Е 
输入 位 高 速 PWM 信号 输 
#E JE 22 98 j h 
7 RESET/ Vpr 复位 信号 /峰值 电压 НЕМИ 
Е тч т 电路 ， 内 建 看 门 狗 定 
时 器 ， 低 电压 复位 功 
位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 A. 0/ADC 通道 | 能 日 支 持 省 ; 
9 |PORTA. 0/AN0/SDA| ` 加 Г 持 省 电 方式 以 


п 


号 输入 0/ 数据 信号 输入 与 输出 


能 
节约 电能 消耗 








10 


PORTA. 1/AN1 








信号 




















编程 双向 输入 与 输 昌 


输入 1 


位 


端子 A. 1/ ADC 通道 


II 





3. 内 部 结构 村 
如 图 2-33 所 示 


图 














728 


















































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 B.2/ADC 通道 1. 封装 : 采用 20 
11 PORTB. 2/AN6 ` 
信号 输入 6 引 脚 DIP 与 SOP 
位 可 编程 双向 输入 与 输出 通 ксн. 
立 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 B. 3/ADC 通道 | 、 
2 PORTB. 3/AN7 |. — я я ”| 位 单片机 ， 它 具有 
кү 3k 双 字 节 OTP/ 拖 膜 
13 Vpp 电源 ROM 空间 ，192 半 
4 OSCI/SCK 振荡 信号 输入 /时 钟 信号 输入 字 节 КАМ 空间 ，8 
Та Ñ „| 位 定时 /计数 器 ，8 
| 振荡 信号 输出 /位 可 编程 双向 输入 与 输出 端 | 
15 OSCO/PORTC. 0 о» 位 A-D 转 换 器 ，10 
位 高 速 PWM 信号 输 
位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 C. 1/ADC ЖЕ ш, рү ЕЕ ЕНӘ 
6 PORTC. 1/VRer Шш Р 5 | | дс 时 名 
信号 输入 电路 ， 内 建 看 门 狗 定 
17 PORTD.0 位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 D. 0 时 器 ， 低 电压 复位 功 
- - 一 一 能 且 支 持 省 电 方式 以 
18 PORTD. 1 位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 D. 1 оние 
节约 电能 消耗 
9 PORTE. 0 位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 E. 0 3. 内 部 结构 框图 
20 PORTE. 1 位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 E. 1 如 图 2-33 所 示 
看 门 狗 l. | 
ЕС OSCLSCK 
RESET/Vpp| 一 一 >| 复位 电路 振荡 器 
—— 看 门 狗 计 时 器 — osco 
随机 存 取 存储 器 Рша 25 
484 bit 端口 A[1:0] PORTA OSITO 
系统 寄存 器 m— SDA 
随机 存 取 存 储 器 ANLAN0 上 | ADCANO~I input 
数据 存储 器 8bit 
一 | 代数 转换 电路 端 DB[3:2] “上 一 PORTB.2~3 1/0 
OTP ROM 
3072x16bit AN7-AN6 上 | ADC AN6~7 input 
[—=——>=| PORTB.0~3 1/0 
端口 C[3:0] 一 =| PWM0 outpot 
CPU БУМА | 1] ТО input 
е" —— VeEF input 
一 计时 器 0 — PORTD.0~3 IO 
Ұр m ADIS] m PWM! outpot 
电源 电路 
7 计时 器 1 
GND 端口 E[3:0] — PORTE.0~3 IO 
图 2-33 SH69P42 内 部 结构 框图 


54. SH69P44/K44 
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引 脚 号 
32 引 脚 | 28 引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
封装 | 封装 
双向 输入 与 输出 端子 G. 2/ 比 较 器 正 输 
1 1 PORTG. 2/СМР1Р 
А1 
| 双向 输入 与 输出 端子 G. 3/ 比 较 器 负 输 
2 2 PORTG. З/СМРІМ 
入 1 
3 3 PORTF. 2/CMP1C | 双向 输入 与 输出 端子 F. 2/ 比 较 器 输出 1 
双向 输入 与 输出 端子 F. 3/ 串 行 通信 内 部 
4 4 PORTF.3/S_RXD |, 
ü 数据 输入 
EI 位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 E. 2/ 运 算 | L 封装 : Ж) 
5 5 PORTE. 2/OAP Р KREMA 28 引 脚 DIP/ 
SOP/SKINNY ËJ 
立 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 E. 3/38 а. 
6 6 |РОКТЕ. З/ОАР N|. онеш Иий F Е. 3/ 运算 | 装 与 32 引 脚 DIP 
放大 器 负 输 入 2. ШЖ: CMOS 
i ; Би: БЕК 双向 输入 与 输出 端子 D. 2/ 串 行 通信 接口 |4 位 单片机 ， 该 器 
”一 ”| 数据 转换 时 钟 件 集成 了 Sh6610D 
- - CPU у. КАМ, 
8 8 PORTD. 3/PWM1 | 双向 输入 与 输出 端子 D. 3/PWMI 输出 、 
ROM, 8 位 定时 / 
9 9 PORTC. 2/РММО | 双向 输入 与 输出 端子 C. 2/PWM0 输出 | 计数 器 ，16 位 定 
А А ИСРА 双向 输入 与 输出 端子 C.3/ 定 时 时 钟 输 | 时 /计数 器 ，8 位 
| 入 0 A-D 转 换 器 ，10 
— 一 位 高 速 PWM 信 
| RESET/ 复位 信号 /双向 输入 与 输出 端子 нл a 答 h. W + 
1 ү! — 1Ш 山 ， 
‚1/Урь 电压 
PORTH. 1/Урь | fB Ж Ossa Drenai 
12 12 GND 地 比较 器 ， 一 个 频 
PORTA. 0/ 位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 A.0/ADC| 率 补偿 运算 放大 
AN0/SDA “| 通道 输入 0/ 数 据 信号 器 ， 内 建 振荡 器 
时 钟 电 路 ， 内 建 
у 得 双向 输入 与 输出 端子 A. S| за чы ==: 
j i PORTA. 1/AN1 | a 险 入 与 输出 A.1/ADC 看 门 狗 定时 器 ， 
DA 低 电压 复位 功能 
кү 位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 A.2/ADC| 3. 内 部 结构 杠 
15 PORTA. 2/AN2 ш Мыр: 图 如 图 2 _ 34 所 示 
位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 А. 3/ADC 
6 PORTA. 3/ AN3 
通道 输入 3 
位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 B. 0/ADC 
7 PORTB. 0/AN4 | 
通道 输入 4 
_ 位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 B. 1/ADC 
18 РОКТВ. 1/АМ№5 
通道 输入 5 
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(2) 
引 脚 号 
32 引 脚 | 28 引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
封装 | 封装 
_ 位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 B. 2/ ADC 
19 15 PORTB. 2/AN6 
通道 输入 6 
位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 B. 3/ADC 
20 6 PORTB. 3/AN7 
通道 输入 7 
2] 7 Урр 电源 
к 1. 封装 : Я) 
Е Р и | СОЕТ H0/ 时 28 B| № DIP/ 
ЭНЕ 钟 信号 SOP/SKINNY 38 
23 9 OSCO/PORTC.0 | 振荡 输出 /双向 输入 与 输出 端子 C. 0 装 与 32 引 脚 DIP 
2. 用 途 : CMOS 
双向 输入 与 输出 端子 C. 1/ADC 基准 信 |4 位 单片机 ， 该 
ji m РОВТС, IN an 向 输入 与 输出 端子 / ИЕ а 位 单片机 ， 该 器 
号 输入 件 集成 了 Sh6610D 
CPU IN, RAM, 
_ 双向 输入 与 输出 端子 D. 0/ 定 时 时 钟 信号 |ROM, 8 位 定时 / 
25 21 PORTD. 0/T1 出 只 
输入 1 计数 器 ，16 位 定 
时 / 计数 器 ，8 位 
PORTD. 1/ 双向 输入 与 输出 端子 D. 1/PWMo 时 钟 |A-D 转换 器 ，10 
PWMO I 信和 号 输入 位 高 速 PWM 信 
号 输 0» 两 个 
PORTE. 0/ 位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 Е. 0/ | Open ~ Drain 输出 
- ALM О ALM 信号 输出 比较 器 ， 一 个 频 
率 补 偿 运 算 放 大 
И M PORTE. 1/ 位 可 编程 双向 输入 与 输出 端子 E. 1/ 运 算 | 器 ， 内 建 振荡 器 
OAP O | 放大 器 输出 时 钟 电路 ， 内 建 
看 门 狗 定 时 器 ， 
КОКИ 
| yy 双向 输入 与 输出 端子 F. 0/ 串 行 通信 接口 | 你 电 不 各 位 功能 
29 25 PORTF. 0/S_ TXD 数据 输出 3. 内 部 结构 框 
图 如 图 2-34 所 示 
30 26 PORTF. 1/CMPOC | 双向 输入 与 输出 端子 F. 1/ 比 较 器 输出 0 
双向 输入 与 输出 端子 G. 0/ 比 较 器 负 输 
31 27 PORTG. 0/CMPON 
入 0 
双向 输入 与 输出 端子 G.1/ 比 较 器 正 输 
32 28 PORTG. 1/CMPOP Г 














КЕЅЕТ/РОКТН.І /Урр 


Vpop 


GND 
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ы 
复位 电路 振荡 器 
| 看 门 狗 计 时 器 [| 
端口 H[1] 端口 H[0] 
随机 存 取 存 储 器 
79x4bit 端口 A[3:0] 
系统 寄存 器 | 
AN3-AN0 
随机 存 取 存 储 器 
312x4bit pat ат 
数据 存储 器 模 _ 数 转换 电路 [3:0] 
AN7-AN4 
-次 性 编程 / 掩 膜 
只 读 存 储 嚣 
8192x 16bit 端口 C[3:0] 
模 - 数 转换 基准 
2chxl0bit | 端口 D[3:0] 
[ЖЯ | 
CPU 
端口 E[3:0] 
报警 OP 放大 器 
计时 器 0 端口 F[3:0] 
(ВЫ) 
SCI 
PRO 计时 器 1 
电源 电路 a 6bit) 端口 G[3:0] 
Туо #4 

















{| 2-34 SH69P44/K44 内 部 结构 框 





ТЕН] 
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OSCI/PORTH.0/SCK 


OSCO/PORTC.0 


PORTA.0/AN0/SDA 
РОКТА.1/АМ1 
PORTA.2/AN2 
PORTA.3/AN3 


PORTB.0/AN4 
PORTB.1/AN5 
PORTB.2/AN6 
PORTB.3/AN7 


PORTC.1/VREF 
PORTC.2/PWM0 
PORTC.3/T0 


РОКТР.0/ТІ 
PORTD.0/PWM0 1 
PORTD.2/S CLK 
PORTD.3/PWMI1 


РОКТЕ.0/АІМ О 
PORTE.I/OAP О 
PORTE.2/OAP_P 

РОКТЕ.0/ОАР № 


PORTF.0/S TXD 
РОКТЕ.1/СМРОС 
РОКТЕ.2/СМР1С 
PORTF.3/S_RXD 


PORTG.0/CMPON 
PORTG.1/CMPOP 
PORTG.2/CMPI1P 
PORTG.3/CMPIN 
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55. 5Н69Р48 




























































































































































































引 脚 号 
20 引 脚 | 16 引 脚 | 8 引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
封装 封装 封装 
| i Е PORTD.2/T1 位 可 编程 输入 与 输出 D. 2/ 定 
时 器 输入 1 
位 可 编程 输入 与 输出 D. 3/ 
2 2 Ни PORTD. 3/PWM1 
PWMI1 输出 
位 可 编程 输入 与 输出 C. 2/ 
3 3 1 PORTC. 2/PWM0 
PWM0 输出 
i i o PORTE S/T 位 可 编程 输入 与 输出 C. 3/ 外 
接 定 时 时 钟 输入 0 
5 5 2 RESET 复位 
6 6 3 GND 地 
р i ‚ | PORTA одмо | 位 可 编程 输入 与 输出 A.0/| | 封装 ,采用 20 
人 ` 通道 给 kuku 
= еа с 16, 8 引 脚 DIP/SOP 
а у пн] 2 程 输 给 出 A.1 H > ` ~ 
8 8 一 PORTA. 1/AN1 Re С. Jæ: CMOS 4 
sa s cana I АИЙ 
уН FE 输 5 H) i . EIP ea 
9 z = PORTA. 2/AN2 б ú ш тш 下 标准 特性 :4k 双 字 
` 通道 输 2 
э сай 节 ОТР КОМ, 253 半 
ун 程 输入 与 输出 A. 3/ | .. Ara 、 
0 一 一 PORTA. 3/AN3 _ ш i ЮН A. 3/| 字 节 RAM 空间 ，8 位 
ADC 通道 输入 3 
i т | 定时 /计数 器 ，10 位 
Yh 程 输 = йй! B. 0 ` 
1 = = PORTB. 0/AN4 М М і МШ B. 0/ рае, 8-2 位 
ADC 通道 输入 4 EEN эз гї 
— = 高 速 PWM 信号 输出 ， 
立 可 编程 输入 与 输出 B.1 W. | 
12 一 一 PORTB. 1/ AN5 Ë эел | /| 内 建 振 葛 器 时 钟 电路 ， 
ADC 通道 输入 5 ын. 
= - 内 建 看 门 狗 定 时 器 ， 
бу т] ЛУ В. 2 2 а 
13 9 一 PORTB. 2/AN6 s: 2. ЛАМИ B. 2/| 低 电压 复位 功能 县 支 
ша ЛА 
立 可 编程 输入 与 输出 В. 3/ | ,ww 
14 10 5 PORTB. 3/AN7 |, DC mi му | 能 消耗 
` 通道 输 
Н з. 内 部 结构 框图 如 
5 1 6 Vpp 电源 图 2-35 所 示 
振荡 输入 /双向 的 输入 与 输出 
6 2 7 OSCI/PORTE. 0 | i и 
ж Е. 0 
P 振荡 输出 /双向 的 输入 与 输出 
17 13 8 OSCO/PORTC.O | 
端子 C. 0 
位 可 编程 双向 输入 与 输出 端 
18 14 == PORTC. 17VREF EN 
+ С. 1/ 基 准 信号 输入 
| І portb osans | 位 可 编程 双向 输入 与 输出 
о = А 
+ D. 0/ ADC 通道 输入 8 
位 可 编程 双向 输入 与 输出 端 
20 16 ЗЕ PORTD. 1/ АМ И 
F D. 1/ ADC 通道 输入 9 




















RESET 


Урр 


GND 















































































































































































































































看 门 狗 RC 
яшын 振荡 器 
看 门 狗 计时 器 
随机 存 取 存储 器 
61x4bit 端口 A[4bit] 
系统 寄存 器 
AN3-AN0 
БӘК ТЕЙИ 10chx10bit 
数据 存储 器 模 - 数 转换 器 
端口 B[4bit] 
一 次 性 编程 
只 读 存 储 器 АМ7-АМА 
4096 x16bit 
端口 C[4bit] 
2chx (8+2)bit 
PWM ADC 基 准 
CPU 
端口 D[4bit] 
PWM 缓冲 器 
计时 器 0 
(8bit) 
计时 器 1 
电源 电路 人 
图 2-35 SH69P48 内 部 结构 框图 
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OSCI/PORTE.0 


OSCO/PORTC.0 


PORTA.0/ANO 
PORTA.1/AN1 
PORTA.2/AN2 
PORTA.3/AN3 


PORTB.0/AN4 
PORTB.1/AN5 
PORTB.2/AN6 
PORTB.3/AN7 


PORTC.IVREr 
PORTC.2/PWM0 
PORTC.3/T0 


PORTD.0/AN8 
PORTD.1/AN9 
PORTD.2/T!1 
PORTD.3/PWMI1 
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56. SH69P55/69K55 



















































































































































































引 脚 号 
44 引 脚 42 引 脚 | 32 引 脚 | 28 引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
封装 封装 封装 封装 
_ _ | 位 可 编程 输入 与 输出 
1 28 8 5 PORTG. 3/T2 
G. 3/ 定 时 时 钟 2 
2 一 一 一 PORTK.0 位 可 编程 输入 与 输出 K. 0 
3 一 一 一 PORTK.1 位 可 编程 输入 与 输出 K. 1 
位 可 编程 输入 与 输出 本 0/ 
4 29 一 6 PORTJ. 0/ AN4 
ADC 输 入 4 
立 可 编程 输入 与 输出 J.1 集成 
эў Е x АБЕН и 编程 输入 与 输出 J.1/| 1. 该 集成 电路 
ADC 输 入 5 采用 了 28 引 脚 
| " Е | PORT 2/ANG | 位 可 编程 输入 与 输出 J.2/ SKINNY 封 装 、 
` Ы АРСА 6 SOP, 32 引 Ж 
: I DIP, 42 5] W 
立 可 编程 输入 与 输出 J.3 
7 32 a 9 PORTJ. 3/AN7 кое, 输出 ].3/ spp, 44 51 
QFP， 裸 片 封装 
位 可 编程 输入 与 输出 C.0/| 2. EANA: 
8 33 9 0 |PORTC.0/PLL С 7 ' 
”| 连接 电容 该 器 件 集成 了 
SH6610D CPU 内 
_ 振荡 输出 /位 可 编程 输入 | _ 
9 34 0 11 OSCO/PORTC. 1 Ж É. КАМ, ROM. 
与 输出 C. 1 
定 时 器 、LCD/ 
振荡 输入 /位 可 编程 输入 /| LED 驱动 器 、 
10 35 11 12 | oscyPORTC 2 | “ЛЛ ао мн 
输出 C. 2 端子 、 看 门 狗 定 
OFA Š 时 器 、8 信道 10 
复位 信号 /位 可 编程 输入 | 时 器 、8 信道 
1 36 12 3 |RESET/PORTC.3 ns 位 ADC、 低 电压 
与 输出 C. 3 
复位 、 自 动 键盘 
2 37 13 4 GND 地 扫描 仪 、PLL 高 
3 38 14 5 Vpp 电源 频 时 钟 、 交 流 电 
位 可 编程 输入 与 输出 | 过 零 检测 功能 
， РА А 。 | PORTA. 0/SEG1/ A.0/LCD 显示 信号 输出 1/ 3. 适应 于 微 
1 К о 1 ЗЕ рр 
LED 81/КЕҮ TH | 二 极 管 显 示 信 号 输出 S1/ 键 | 波 炉 
扫描 输入 1 4. 内 部 结构 框 
位 可 编程 输入 与 输出 | 图 如 图 2 36 所 示 
PORTA. 1/SEG2/ | A. 1/LCD 显示 信和 号 输出 2/ 
15 40 16 17 3 
LED S2/KEY I2 | 二 极 管 显示 信号 输出 S2/ 键 
扫描 输入 2 
位 可 编程 输入 与 输出 
PORTA.2/SEG3/ | A.2/LCD 显示 信号 输出 3/ 
16 41 17 18 x 
LED _S3/KEY I3 | 二 极 管 显示 信号 输出 S3/ 键 
扫描 输入 3 
























































































































































( 续 ) 
引 脚 号 
44 引 脚 | 42 引 脚 | 32 引 脚 | 28 31 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
封装 封装 封装 封装 
位 可 编程 输入 与 输出 
p т б PORTA. 3/SEG4/ | A. 3/LCD 显示 信号 输出 4/ 
LED SA/KEY _14 二极管 显示 信号 输出 S4/ 键 
扫描 输入 4 
位 可 编程 输入 与 输出 F. 0/ 
i К РОКТЕ. 0/SEG5/ LCD 显示 信号 输出 5/ 二 极 
LED _55/КЕҮ 15| 管 显示 信号 输出 S5/ 键 扫描 
输入 5 1. 该 集成 电路 
ү 位 可 编程 输入 与 输出 F.1/ | 采用 了 28 引 脚 
19 2 20 = 人 н [LCD 显示 信号 输出 6/ 二 极 |SKINNY H Ж, 
шы. 管 显示 信和 号 输出 56 SOP，32 引 JH 
portr 2/SEG7/ | 位 可 编程 输入 与 输出 F.2/ | DIP， 42 лош 
20 3 21 = was * “ ”|LcD 显示 信号 输出 7/ 二 极 |SDIP，44 51 № 
— 管 显示 信号 输出 S7 QFP， 裸 片 封装 
portr 3/SEG8/ | 位 可 编程 输入 与 输出 FP.3/| 2 ENA: 
21 4 22 к А O LCD 显示 信号 输出 8/ 二 极 | 该 器 件 集成 了 
т 管 显示 信和 号 输出 58 SH6610D CPU 内 
Z. КАМ, КОМ, 
位 可 编程 输入 与 输出 工 0/ Е 
22 5 一 20 PORTI. 0/SEG9 DD Е шә 定 时 器 、LCD/ 
РУ АДАМБЫ LED 98, I/O 
А | ТИЯ Ал W iB L О f. J E 
3 三 TL 1/SEG10 ы аш 
LCD 显示 ЕЕ f Hi 0 时 器 、8 信道 10 
位 ADC、 低 电压 
位 可 编程 输入 与 输出 I2/ | 复位、 自动 键盘 
24 7 一 一 PORTI. 2/SEG11 I „Же I 复位 、 自 动 键盘 
LCD 显示 信号 输出 11 扫描 仪 、PLL 高 
位 可 编程 输入 与 输出 T 3/ ПАСИ 
25 8 ж — | PORTI.3/SEG12 | . о 过 零 检测 功能 
LCD 显示 信号 输出 12 ЕСЕК 
з. 适应 于 微 
26 9 PORTH. 0/SEG13 тавал ир 
О H.0/LCD 显示 信号 输出 13 | 4. 内 部 结构 框 
图 如 图 2- 36 所 示 
位 可 编程 输入 与 输出 
27 10 = — | PORTH. 1/SEG14 с 
Н. 1/LCD 显示 信和 号 输出 14 
位 可 编程 输入 与 输出 
28 1 23 — | PORTH. 2/SEG15 ом 
Н. 2/LCD 显示 信和 号 输出 15 
位 可 编程 输入 与 输出 
29 12 24 — | PORTH. 3/SEG16 Б 
Н. 3/LCD 显示 信号 输出 16 
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(2%) 
引 脚 号 
44 引 脚 | 42 引 脚 | 32 引 脚 | 28 引 肢 引 脚 符号 引 脚 功能 ж Е 
封装 封装 封装 封装 
位 可 编程 输入 与 输出 E. 0/ 
PORTE. 0/ I 
30 13 25 22 公共 电极 引 脚 8/LCD 显示 
COM8/SEG17 
信号 输出 17 
位 可 编程 输入 与 输出 E. 1/ 
PORTE.1/ . 
31 14 26 23 公共 电极 引 脚 7/LCD 显示 
COM7/SEG18 
信号 输出 18 
人 位 可 编程 输入 与 输出 E. 2/ op 
. Н, 
32 15 27 25 公共 电极 引 脚 6/LCD 显示 | 工 该 集成 电路 
LED _С6/$ЕС19 |, 采用 了 28 引 脚 
言 号 输出 19 
SKINNY 封 装 、 
位 可 编程 输入 与 输出 Е.3/ SOP. 32 B| 脚 
PORTE. 3/COM5/ | 公共 电极 引 脚 5/ 二极管 显示 j 
33 16 28 24 T HAEIN DP, 42 9 № 
LED _C5/SEG20 | 信号 输出 C5/LCD 显示 信号 | SDIP，44 引 JH 
йш 20 QFP， 裸 片 封装 
位 可 编程 输入 与 输出 2 主要 用 途 : 
PORTD. 0/COM4/ | D. 0/ 公 共 电 极 引 脚 4/ 二 极 | 该 器 件 集 成 了 
LED C4/KEY _O4 管 显示 信号 输出 C4/ 键 扫描 | SH6610D CPU 内 
信号 输 ! 1 4 核 、 КАМ, КОМ, 
T ú m 定 Hh < ECD 
f n 8 8 W A a E T h LCD/ 
= i$ m PORTD. 1/COM3/ 1D.1/ 公 共 电 极 引 脚 3/ 二 极 LED s YO 
о В ущ ` > ГА 
LED _C3/KEY _03 юл сэш Y POA E 
кзы ыб а 时 器 、8 信道 10 
言 号 输出 3 
位 ADC、 低 电压 
位 可 编程 输入 与 输出 复位 、 自 动 键盘 
` КА +E = гаў. 
э ig m PORTD. 2/COM2/ оа 电极 引 脚 2/ 二 极 НИ. PLL 高 
LED C2/KEY 92| 管 显示 信号 输出 C2/ 键 扫描 | 频 时 钟 、 交 流 电 
ТИНЕ 过 零 检测 功能 
位 可 编程 输入 与 输出 з. 适应 于 微 
u л m PORTD. 3/COM1/ | D. 3/ 公 共 电 极 引 脚 1/ 二 极 | 波 炉 
LED _С1/КЕҮ Ol 管 显示 信号 输出 C1/ 键 扫描 | 4. 内 部 结构 框 
信号 输出 1 图 如 图 2- 36 所 示 
位 可 编程 输入 与 输出 B. 0/ 
38 21 1 26 PORTB. 0/ AN0 
ADC 输入 0 
‚_ 位 可 编程 输入 与 输出 B. 1/ 
39 22 2 27 PORTB. 1/AN1 I 
ADC 输 入 1 
Е 位 可 编程 输入 与 输出 B. 2/ 
40 23 3 28 PORTB. 2/AN2 
ADC 输 入 2 

























































































































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 
44 引 脚 | 42 引 脚 | 32 引 脚 | 28 引 肢 引 脚 符号 引 脚 功能 ж Е 
封装 封装 封装 封装 
位 可 编程 输入 与 输出 B. 3/ 
41 24 4 1 PORTB. 3/AN3 
ADC 输入 3 
I i 位 可 编程 输入 与 输出 
42 25 5 2 PORTG. 0/PWM 
G. 0/PWM 输出 
位 可 编程 输入 与 输出 
43 26 6 3 PORTG. 1/TONE 
G. 1/ADC 传感器 输出 
Е ; | PORTG. 2/ 位 可 编程 输入 与 输出 G. 2/ 
УЕЕЕ/ТО 基准 信号 输入 /定时 时 钟 0 
Е ОЅСІ/РОВТС.2 
看 门 狗 RC 振荡 器 OSCO/PORTC.I 
RESET/PORTC.3 复位 电路 WOCO PORTC.0/PLL_C 
看 门 狗 
端口 C3 计时 器 
| i PORTA.3—0/SEG4—SEG1/ 
随机 存储 器 ЮНАН) LED S4~LED $1/ 
96x4bit KEY 14~KEY 11 
系统 寄存 器 = = 
随机 存储 器 8ch x10bit 
Š АЕ АРС 
数据 存储 器 L ze rDev — PORTD.3~0/COMI~COM4/ 
LED_C1—LED C4/ 
a KEY OI~KEY 04 
只 读 存 储 器 
196x16bit 
1х (8+2)bit 
PWM 
站 端口 Badbib PORTB.3—0/AN3—AN0 
音频 发 生 器 1 
С к А PORTE.3—0/COM5—COM8/ 
ло] | 端口 Edbib LED C5~LED C6/ 
SEG20—SEG17 
计时 器 2 
(16bit) } | PORTF.3—0/SEG8—SEG5/ 
端口 F(4bit) LED S8~LED S5/KEY 15 
Ур б 
电源 电路 计时 器 1 
GND (8biD 端口 H(4bit) PORTH.3~0/SEG16~SEG13 
PORTJ.3~0/AN7~AN4 端口 J(4bit) [| а F 端口 G(4bit) PORTG.3~0/T2,T0/VREF/ 
计时 器 0 TONE/PWM 
(8bit) 
PORTK.I~0 端口 K(2bit) 端口 I4bib PORT1.3—0/SEG12—SEG9 
图 2-36 SH69P55/69K55 内 部 结构 框图 
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57. SH69P551 
















































































































































































引 脚 号 
PAD 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
SOP 
封装 
| i 位 可 编程 输入 与 输出 G. 3/ 定 时 
1 8 PORTG. 3/T2 кю 
时 钟 (计数 器 输入 ) 2 
2 NC 空 引 脚 
3 NC 空 引 脚 
4 NC 空 引 脚 
5 NC 空 引 脚 
6 NC 空 引 脚 
7 NC 空 引 脚 
8 GND 地 
位 可 编程 序 输入 与 输出 C.0/ 
9 9 PORTC. 0/PLL С I 
”| 内 建 PLL 与 RC 连接 
` 振荡 输出 /位 可 编程 序 输入 与 输 
10 10 OSCO/PORTC. 1 
Hi С.1 
1. 该 集成 电路 为 PAD 封 
振荡 输入 /位 可 编程 序 输入 与 输 
1 11 ОЅСІ/РОКТС. 2 j sy ` ' | 装 、SOP 两 种 封装 形式 
жыйы 2. 主要 用 途 : CMOS 4 
立信 和 号 输入 /位 可 编程 序 输 、 
2 12 | RESET/PORTC.3 — 输入 /位 可 编程 序 输 入 | 位 单片机 ， 它 集成 了 
与 输出 C 3 SH6610D CPU 内 核 、 
13 3 GND 地 КАМ, КОМ, ж 时 器 、 
14 14 Vpp 电源 LCD/LED 了 驱动器、I/O 端 
15 Урр 电源 子 、 看 门 狗 定 时 器 、4 通道 
10 位 ADC、 低 电压 复位 、 
pORTA_0/SEG1/ | 位 可 编程 序 输入 与 输出 A.0/ pi 
6 15 ` U LCD 显示 信和 号 输出 1/ 二极管 显示 s 
LED 51/КЕҮ I| a Е 频 时 钟 、 交 流 电 过 零 检测 
言 号 输出 1/ 键 扫描 信号 1 a 
位 可 编程 序 输入 与 输出 A.1/| kukakta 
УОП 程序 输入 与 输 ! I А 
PORTA. 1/8ЕС2/ | ~ MTE Ym оз. 内 部 结构 框图 如 图 
17 16 I _ LCD 显示 信号 输出 2/ 二 极 管 显示 x 
LED _S2/KEY _12| ` W 2 -37 所 示 
言 号 输出 2/ 键 扫描 信号 2 
| ЗАД 位 可 编程 序 输入 与 输出 A. 2/ 
PORTA. 2/SEG3/ ЕСЕ КЕ 
18 17 Ë _ LCD 显示 信号 输出 3/ 二 极 管 显示 
LED S3/KEY 13| — W" 
一 u 言 号 输出 3/ 键 扫描 信号 3 
Е 位 可 编程 序 输入 与 输出 A. 3/ 
PORTA.3/SEG4/ | | Ө | 
19 18 LCD 显示 信和 号 输出 4/ 二 极 管 显 示 
LED S4/KEY 14| 
一 u 言 号 输出 4/ 键 扫描 信号 4 
к sa 位 可 编程 序 输入 与 输出 F.0/ 
PORTF. 0/SEG5/ Wy 
20 19 _|LCD 显示 信号 输出 5/ 二极管 显示 
LED_S5/KEY _15| _ К 
一 一 言 号 输出 5/ 键 扫描 信号 5 
aa 位 可 编程 序 输入 与 输出 F. 1/ 
РОКТЕ. 1/SEG6/ We 
21 20 LCD 显示 信号 输出 6/ 二 极 管 显示 
LED _56 пя 
Еа 






























































































































































































































































了 39 
(2) 
引 脚 号 
PAD 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
SOP 
封装 
22 NC ах 
23 МС КЕ 
24 МС КЕ 
25 МС 25 5| A 
26 С Zl 
27 NC ах 
28 МС ах 
29 С Z 5| JHI 
30 NC КЕ 
31 МС КЕ 
位 可 编程 序 输 入 与 输出 E.0/ 公 
PORTE. 0/COM8/ н 
32 21 s. 电极 引 脚 8/ 二 极 管 显 示 信 号 输 
LEDC5/SEG17 Е 
出 C5/LCD 显示 信和 号 输出 17 
位 可 编程 序 输入 与 给 出 /公共 电 | L 该 集成 电路 为 PAD H 
PORTE. 1/COM7/ 装 g 
33 22 крс укн PITI 7/ 二 极 管 显示 信号 输出 ЗЕ. БОР 两 种 封装 形式 
”C6/LCD 显示 信号 输出 18 2. ЖНЖ. CMOS 4 
位 单片机 ， 它 集成 了 
34 GND 地 N 
SH6610D CPU 内 Ж, 
35 GND 地 КАМ, ROM, Ж 时 器 、 
位 可 编程 序 输入 与 输出 E.2/ 公 |LCD/LED 驱动 器 、1/O йй 
PORTE. 2/СОМ6 
36 23 к 共 电极 引 脚 6/LCD 显示 信号 输 | 子 、 看 门 狗 定时 器 、4 通道 
Б 出 19 10 位 ADC、 低 电压 复位 、 
ртутний 自动 键盘 扫描 器 、PLL 高 
DA 1 . A 
Н зц | PORTE. 3/COM5/ ы иза x = 频 时 钟 、 交 流 电 过 零 检测 
3 4 Е, 5/LCD 显示 信号 输 
i SEG20 бү “了 | 功能 ， 适 应 于 微波 炉 
3. 内 部 结构 框图 如 图 
可 和 与 输出 D. 0 z i 
PORTD. 0/COM4/ ана A /会 | 2 - 37 所 示 
38 25 电极 引 脚 4/ 二极管 显示 信号 输 
LED C4/KEY _O4 z 
一 ”| 出 C4/ 键 扫描 信和 号 4 
位 可 编程 序 输 入 与 输出 D.1/ 公 
PORTD. 1/COM3/ са 
39 26 EERS BL 3/ 二 极 管 显示 信号 输 
LED C3/KEY _ 03 g“ 
一 JH C3/ 键 扫描 信号 3 
位 可 编程 序 输入 与 输出 D. na 
PORTD. 2/COM2/ 
40 27 共 电 极 引 脚 2/ 二 极 管 显示 信和 号 
LED C2/KEY 02 
Е ”| 出 C2/ 键 扫描 信号 2 
位 可 编程 序 输 入 与 输出 D. 3/ 公 
PORTD. 3/COM1/ 
41 28 共 电 极 引 脚 1/ 二 > 
LED C1/KEY Ol 
с |H C1/ 键 扫描 信号 
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(2) 
引 脚 号 
PAD 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
SOP 
12 GND 地 
А \ Бота, ДУЛАП 位 可 编程 序 输入 与 输出 B.0/| 1. 该 集成 电路 为 PAD PJ 
Е | ADC А 0 装 、SOP 两 种 封装 形式 
й 5 РЕТ 位 可 编程 序 输入 与 输出 B.1/| 2. 主要 用 途 : CMOS 4 
| ADC 输入 1 位 单片机 ， 它 集成 了 
位 可 编程 序 输入 与 输出 B.2/|SH6610D CPU 内 Ж, 
45 3 PORTB. 2/AN2 = 
ADC # À 2 RAM. КОМ, # 时 器 、 
: ; pORTB_ 3/AN3 | 位 可 编程 序 输入 与 输出 B.3/ LCD/LED 38. 1/0 зй 
ADC 输入 3 子 、 看 门 狗 定 时 器 、4 通道 
PORTG-0 /bw 位 可 编程 序 输入 与 输出 G.0/|10 位 ADC、 低 电压 复位 、 
4 5 TG.0 i: 
PWM 输出 自动 键盘 扫描 器 、PLL 高 
可 编程 序 输 入 与 输出 G. 1/ 音 调 | 频 时 钟 、 交 流 电 过 零 检测 
48 6 PORTG. 1/ТОМЕ А О 
发 生 器 输出 功能 ， 适 应 于 微波 炉 
РОВТО,9/ 位 可 编程 序 输入 与 输出 G.2/ 外 | 3. 内 部 结构 框图 如 图 
49 7 И 部 АРС 基准 输入 /定时 时 钟 〈 计 |2 - 37 所 示 
VREF/TO eae 
数 器 输入 ) 0 
р БЕС OSCIPORTC .2 
On 7 ТА 看 门 狗 RC 振荡 器 OSCO/PORTC.1 
RESET/PORTC.3 ү OT PORTC.O/PLL C 
FIG 看 门 狗 计时 器 
| PORTA.3~0/SEG4~SEG1/ 
Be ПАСЫ LED 54-1Ер $1/ 
系统 寄存 器 KWY I4~KEY П 
随机 存储 器 8ch x 10bit 
数据 存储 和 e 
存储 器 А PORTD.3~O/COMI~-COM4/ 
端口 DCtbib LED_CI~LED C4/ 
只 读 存储 器 KEY OI~KEY 04 
8196x 16bit 
1x (8+2)bit 
PWM я Я 
端口 B(4bit) PORTB.3~0/AN3~ANO 
音频 发 生 器 1 
CPU 
кичүү 端口 Edbib PORTE.3—0/COM5—COM8/ 
首 频 发 生 器 2 LED_C5—LED_C6/ 
SEG20—SEG17 
计时 器 2 
16bit PORTF.3—0/SEG8—SEG5/ 
Узр чеми) 端口 FCbib LED S8~LED S5/KEY 15 
кшн НЫ 
GND (8bit) 端口 Gdbib PORTG.3—0/TZ T0/VREF/ 
ТЕ TONE/PWM 
(8bit) 
图 2-37 SH69P551 内 部 结构 框图 








58. SH69P56/K56 
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引 脚 号 
QFP PAD 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
封装 封装 
А А 位 可 编程 输入 与 输出 E. 0/LCD 
1 58 PORTE. 0/SEG5 с 
显示 信号 输出 5 
位 可 编程 输入 与 输出 D. 3/LCD 
2 1 PORTD. 3/SEG4 Кн 
显示 信号 输出 4 
3 NC 空 引 脚 
位 可 编程 输入 与 输出 D. 2/LCD 
4 3 PORTD. 2/SEG3 НК 
显示 信号 输出 3 
位 可 编程 输入 与 输出 D. 1/LCD 
5 4 PORTD. 1/SEG2 Е 
显示 信号 输出 2 
_ 位 可 编程 输入 与 输出 D. 0/LCD 
6 5 PORTD. 0/SEG1 
显示 信号 输出 1 
位 可 编程 输入 与 输出 C.3/T0 
7 6 PORTC.3/T0 | 
输入 
位 可 编程 输入 与 输出 C. 2/BUZ к, жЩ бу 
8 7 PORTC.2/BUZ | ` ш ы L 封装 : 采用 61 引 脚 
输出 QFP 5 58 引 脚 PAD 封装 
立 可 编程 输入 与 输出 С. s M 
9 8 PORTC UPWMI | 位 可 编程 输入 二 输出 C1/| 2 M, CMOS 4 位 单 
ALe oy ДИ. ОҢ Я SRAM, 
科 可 编程 输入 与 输出 С.О 
10 9 PORTC.0/PWMO | ` ' Е КОМ 空间 ， 定 时 器 ， 看 门 
狗 定 时 器 和 警报 发 生 器 
боо | 位 可 编程 输入 与 输出 B. 3/ 背 光 | “和 ле и 
11 0 PORTB. 3/ELC |, LCD 驱动 ，8 位 A-D 转换 
位 可 编程 输入 与 输出 В. 27 背光 | 器，10 位 高 速 PWM 输出 ， 
i М || PORTR SEL liea ЖЖ И ИГЕ. R 5) 
Р роте 位 可 编程 输入 与 输出 В. 1/ADC| Ж A / Н ya fo А ЛЧ 
З 2 ТВ. 5 
输入 5 建 双 振荡 器 提升 了 整个 芯 
位 可 编程 输入 与 输出 B. 0/ADC 的 性 能 
4 3 PORTB. 0/ AN4 саа ЛЕ 
输入 4 3. 内 部 结构 框图 如 图 
位 可 编程 输入 与 输出 А. 3/ADC|。_ - 
15 14 PORTA. 3/AN3 | иш kë 2—38 
输入 3 
_ 位 可 编程 输入 与 输出 A. 2/ ADC 
16 15 PORTA. 2/AN2 
输入 2 
位 可 编程 输入 与 输出 A. 1/ ADC 
7 6 PORTA. 1/AN1 
输入 1 
ñ ; PORTA. 0/Veer/ 位 可 编程 输入 与 输出 A. 0/ADC 
AN0 准 信号 输入 /ADC 输入 0 
19 NC 空 引 脚 
20 9 Vpp 电源 
21 20 GND 地 
22 22 OSCXI 振荡 输入 
23 23 OSCXO 振荡 输出 
24 21 NC 空 引 脚 
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(2) 
引 脚 号 
QFP PAD 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
封装 封装 
25 NC 空 引 脚 
26 NC 空 引 脚 
27 24 OSCO 振荡 输出 
28 25 OSCI 振荡 输入 
29 26 КЕЅЕТ 复位 
30 27 TEST 测试 
31 NC 空 引 脚 
32 NC 空 引 脚 
33 NC 空 引 脚 
34 NC 空 引 脚 
35 28 СОМІ 引 脚 1 
36 29 СОМ? 引 脚 2 
37 30 COM3 引 脚 3 
LCD 显示 信号 输出 31 公共 电 
38 31 SEG31/COM4 
极 4 
5 ВЕЕ LCD 显示 信号 输出 30 公共 电 | 1, 封装 ; 采用 64 引 肢 
极 5 ОЕР 与 58 引 脚 P AD 封装 
40 33 SEG29/COM6 Pn Ку смо5а бн 
41 34 SEG28 输出 28 ы „Ж. — ш. 
42 35 SEG27 输出 27 КОМ +, жп, ЖП 
43 36 SEG26 > 输出 26 狗 定 时 器 和 警报 发 生 器 ， 
44 37 SEG25 H = t 25 LCD 驱动 ，8 位 A-D 转换 
45 38 SEG24 LCD 显示 信和 号 输出 24 器 ，10 位 高 速 PWM 输出 ， 
4 SEG2: -CD 显示 信号 输出 ¿Qa БАСЧЫ р 4 z 
A a aa 过 零 检测 功能 ， 背 光驱 动 
48 41 SEG21 LCD 显示 信号 输出 21 和 输入 /输出 端子 ， 营 片 内 
49 42 SEG20 LCD 显示 信号 输出 20 建 双 振 荡 器 提升 了 整个 芯 
50 43 NC 空 引 脚 片 的 性 能 
51 44 SEG19 LCD 显示 信号 输出 19 3, 内 部 结构 框图 如 图 
52 45 SEG18 LCD 显示 信号 输出 18 2 зая 
53 46 SEG17 LCD 显示 信和 号 输出 17 
54 47 SEG16 LCD 显示 信号 输出 16 
55 48 SEG15 LCD 显示 信号 输出 15 
56 49 SEG14 LCD 显示 信号 输出 14 
57 50 SEG13 LCD 显示 信号 输出 13 
58 51 SEG12 LCD 显示 信号 输出 12 
59 52 SEG11 LCD 显示 信号 输出 11 
60 53 SEG10 LCD 显示 信号 输出 10 
61 54 SEG9 LCD 显示 信号 输出 9 
位 可 编程 输入 与 输出 E. 3/LCD 
62 55 PORTE. 3/SEG8 ñ 
显示 信号 输出 8 
位 可 编程 输入 与 输出 E. 2/LCD 
63 56 PORTE. 2/SEG7 
显示 信号 输出 7 
位 可 编程 输入 与 输出 E. 1/LCD 
64 57 PORTE. 1/SEG6 P 
显示 信号 输出 6 
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看 门 狗 RC О$С1 
РСЧА рте НИЗ OSCO 
RESET 复位 电路 振荡 器 OSCXI 
看 门 狗 计 时 器 OSCXO 
随机 存 取 存储 器 
58x4bit 端口 A[3:0] РОВТА.3-0 
系统 寄存 
6chx8bit 
а х s ADC VREF 
килки | AS AN 
数据 存储 
随机 存 取 存储 器 端口 B[3:0] PORTB.3-0 
LCD 数 据 存储 
AN5 – АМА 
2ch x10bit 
只 读 存 储 器 ҮМ 
4096 x16bit 
端口 C[3:0] PORTC.3-0 
EL-Light 驱 动 器 
端口 D[3:0] PORTD.3-0 
TEST CPU = /SEG4-1 
报警 发 生 器 
端口 E[3:0] 35 
计时 器 0 É ш a 
К 电源 电路 
i j 计时 器 1 LCD/LED 驱 动 SEG9-31 
GND COMI-3 
图 2-38 SH69P56/K56 内 部 结构 框图 
59. ТА2145Е 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PRE GND 地 该 集成 电路 为 3V 
2 INA 前 置 放 大 器 A 输入 立体 声 耳 机 放大 器 ， 
3 NFA 负 反 馈 前 置 放大 器 A 采用 24 引 脚 SSOP， 
4 PRE OUTA 前 置 放 大 器 A 输出 i en 
А 1 ij i 
Д Аа 2-39 所 示 ， 典 型 应 
5 PW INA 功率 放大 器 输入 用 如 图 2 -40 所 示 
6 VCTL DC 音量 控制 终端 (以 三 星 CE959 型 微 
7 OUTB 功率 放大 器 B 输出 波 炉 为 例 ) 
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(28) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
8 OUTA 功率 放大 器 А 输出 
9 OUTC 功率 放大 器 C 输出 
10 PW INC 中 心 放 大 器 输入 
11 PW GND 地 
12 GVN GND 地 
3 GVN OUT 电动 机 端子 输出 该 集成 电路 为 3V 
4 GVN CTL 电动 机 速度 控制 立体 声 耳 机 放大 带 ， 
5 RT 业余 补偿 电阻 终端 人 
部 结构 框图 如 图 
5 GVN VOS iia 2-39 所 示 ， 典 型 应 
17 Усс 电源 用 如 图 2 - 40 所 示 
18 PRE MUTE 前 置 放大 器 静音 开关 (以 三 星 CE959 型 微 
19 RF IN 电源 纹 波 过 滤器 波 炉 为 例 ) 
20 PW INB 功率 放大 器 BB 输入 
21 PRE OUTB 前 置 放大 器 BB 输 出 
22 NFB 负 反 馈 前 置 放 大 器 В 
23 INB 前 置 放 大 器 BB 输入 
24 VREF 基准 电压 
@2—@3 —@ 21)—60 09 09 (17)—(19)—(13)—014) © 
纹 波 || 前 置 放大 器 
过 波 器 | ”开关 |] 
PREB x 
前 置 放大 器 > ~ 
基准 电压 Ф 
IRT 777 
PRS 
HEMAKA = Д PWg PW PWc 
PRÒ 音量 控制 有 Жаы 
= ; 
人 
图 2-39 TA2145F 内 部 结构 框图 
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-GTI05 C1077 cm С153 
R103 R107 109 R115 R153 
anA б 18000. look 22k |072| k 1 23k 
1 1 ПЕ || 1—2 
' + R151 =, 
RIOI 15k R105 2.2M R117 2.2k 330k . 
11 
| | н | | 192 2204 
60p i 
ш = = о О = 
ЕЕЕ ЕБЕ | 806568 
| C119 z = = 
人 D z 9 2 š | 
+ < zA =< © Ë 
lI а! < це б E БВ E “ U nn [5 
2 БЕ > 5 5 5 >= |Ë 
С120 ЕЕ 2 КЕЕ >с S o ё š 5б Q 
47/4 (1)-О)-О)-—(4)-С5)—(6) 8)—(9)—@®-(11])—(12 
га 
| 
С114 560p Call 
І | + ы 
R102 15k | R106 2.2M R141 ус 
= 4.7k R142 © 
R144 RI43 ч 
С106 С108 VR101 820 У 
R104 R108 32k 3.3k = 
474 дф | 1800р Took 10KBX2 p | ү 
Я! || Q103 
= = VOLUM, 0102 2804116 
25А 1586 ==С142 |pPOWERSWJ 
| POWER SW 
| 5- 
2-40 TA2145F 应 用 电路 图 
60. THX201 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ë 
1 CT 振荡 器 C 输入 
2 VR 基准 电压 输出 (2. 5V) 
3 FB 反馈 输入 THX201 为 开关 电 
源 控制 IC， 采 用 8 引 
GND u 脚 DIP， 内 部 结构 框 
5 IS 功率 管 电流 输入 图 如 图 2 - 41 所 示 ， 
应 用 电路 如 图 2 - 42 
6 ОЕ 功率 管 发 射 极 驱动 输出 及 启动 电流 输入 所 示 
7 OB 功率 管 基 极 驱动 输出 及 启动 电流 控制 
8 Усе 电源 
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VR 
z OUT—EN 
2 2.5V 基 准 Усс 
aa по 8 
cH @ мл ѕс ЛЛ 
< 振荡 器 |oSc2_ [1 = 
А їй 
热 保 护 Ж р 
-一 -一 пш | ов 
ЕВ z 本 [17 
3 600uA ` КАН o ОЕ 
25k ВЕЙ ° 
L8V Was EECA 
9.8V x 
5k | IS 
GND LN í Ау? 
44 rlr R _Fo0.6v K Í 
Екй ү 50 
触发 器 
图 2-41 THX201 内 部 结构 框图 
gp 
л 
ЕІ R2 > 17 
LO LLI] Bl 100k ==б= 
o— Ci 一 02 8 向 L2 VOUT 
ND— DIN S — L d 
1FR108 P ( ст cs 
КЕ —o 
D2 
K Ql 1N4148 
01 КІ 13003 T r~ 
THX201 2.2M R4 R5 R7 
lor w. 
ук 1 © U3 
3FB ОЕ 5-5 14 l кв ©? 
Les E=G 4А 115 R3 = =y 7 | 
下 680pF О.ЛАР 0.75 3 一 *— — 
| 3 2 TL431 R8 
2-42 THX201 应 用 电路 图 
61. TMP47C400RN 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
1 R40 4 位 输入 /输出 端 与 锁 存 40 
2 R41 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 41 
3 R42 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 42 该 集成 电路 为 单片机 ， 采 用 
4 R43 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 43 42 引 脚 SDIP， 应 用 在 格兰仕 
С $ „2 = 
z ББ АЖ АЛ НОЯ 50 WD700A. WD900ASL23 - 2, 
WD750B、WG800SL23 - k6 型 
6 R51 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 51 ЕРО кле 
: T BPE. WME 2-43 所 示 为 应 
7 R52 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 52 ] 在 格 兰 什 WD800B 型 微波 炉 
8 R53 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 53 上 的 电路 截图 
9 R60 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 60 
10 R61 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 61 































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
11 R62 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 62 
2 R63 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 63 
13 R70 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 70 
4 R71 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 71 
5 R72 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 72 
16 R73 4 位 输入 /输出 端 和 锁 存 73 
7 Р10 4 位 输出 端 和 锁 存 10 
18 Р11 4 位 输出 端 和 锁 存 11 
9 P12 4 位 输出 端 和 锁 存 12 
20 P13 4 位 输出 端 和 锁 存 13 
21 VSS 地 
22 P20 4 位 输出 端 和 锁 存 20 
23 Р21 4 位 输出 端 和 锁 存 21 
24 P22 4 位 输出 端 和 锁 存 22 
25 P23 4 位 输出 端 和 锁 存 23 
26 K00 4 位 输入 端 0 
27 K01 4 位 输入 端 1 
28 K02 4 位 输入 端 2 该 集成 电路 为 单片机 ， 采用 
29 Коз 4 位 输入 端 3 42 引 脚 SDIP， 应 用 在 格兰仕 
30 TEST 测试 WD700A. WD900ASL23 - 2、 
31 XIN 晶体 振荡 器 输入 WD750B、WG800SL23 - k6 型 
32 XOUT 晶体 振荡 器 输出 微波 炉 上 。 如 图 2 -43 所 示 为 应 
33 RESET 复位 信号 输入 j 在 格兰仕 WD800B 型 微波 炉 
34 HOLD (KEO) 保持 请 求 〈 释 放 信号 输入 ) 上 的 电路 截图 
4 位 输入 /输出 端口 和 锁 存 80 (外 部 中 
35 R80 (INT2) 
断 输入 2) 
4 位 输入 /输出 端口 和 锁 存 81 (定时 / 
36 R81 (T2) Б 
计数 器 外 部 输入 2) 
4 位 输入 /输出 端口 和 锁 存 82 (外 部 中 
37 R82 (INT1) 
断 输入 1) 
4 位 输入 /输出 端口 和 锁 存 83 (定时 / 
38 R83 (T1) ин Е 
十 数 器 外 部 输入 1) 
3 位 输入 与 输出 端 和 锁 存 90 〈 串 行 数 
39 R90 (SD 
据 输入 ) 
3 位 输入 与 输出 端 和 锁 存 91 CHU TK 
40 R91 (SO) 
据 输出 ) 
3 位 输入 与 输出 端 和 锁 存 92 〈 串 行 时 
41 R92 (SCK) К 
钟 输入 与 输出 ) 
42 Vpp 电源 
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XT103 
T CO Eo n 
° 
== R44 
R23 lk 
а VT6N Ik 
R31 10k А1015 
R30 10k R52 10k 小 VDI1 
CS mi 
R29 10k 4З SIK 2 == = 
=: со ч 
+ — | |2222 
? R28 10k C9 
R21 | i 
= R45 100k | 
ETTA —— pie СУ 
OÉ R46 4 | HH 
C6 
Аю] 22k 110442 35 33 30 75 22 
a və R50 ЕА С TMP47 C400RN 
Р A1015) 22k 2 5 0 1315 21 
显 (©) 、 R47 T = 
Қ УТІІ жае 
& А1015 22k Si 2] =] =] =] = 
x< © *r| o| г ҥш = 
E NAA 1 2| 2| 2| 2 | |е R13 
(ут? R48 = R16 
А1015 Lok 
э RI5 
x £ R14 
(eri R49 
Al1015| 2.2k © А 
KI 2-43 TMP47C400RN 应 用 电路 图 
62. TMP86C822UG 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSS 地 
2 XIN 晶体 振荡 器 输入 
3 XOUT 晶体 振荡 器 输出 
4 TEST 测试 
9 Vpp 电源 
= AE, № EH ДД 
| 输入 与 输出 端口 21 (32.768kHz 晶体 振荡 | L 封装 : 采用 44 
6 P21 (XTIN) RA) 引 脚 LQFP 
2. 用 途 : 8 位 微 控 
输入 与 输出 端口 22 (32.768kHz 晶体 振荡 = EE — 2 Wk bn 
7 P22 (XTOUT) R l “| 制 器 ， 适 用 于 微波 炉 
ЖЕЙИН) А [=] 
sF HH 
8 RESET 复位 
з 输入 与 输出 端口 20 〈 外 部 输入 中 断 5/ 停 止 模式 
9 P20 (INT5/STOP) кор 
释放 信号 输入 ) 
10 P61 (ECIN/AIN1) 输入 与 输出 端口 61 (ECIN 输入 /模拟 输入 1) 
11 P62 (ECNT/AIN2) 输入 与 输出 端口 62 (ECNT 输入 /模拟 输入 2) 























































































































































































































































































































(2) 
号 号 ñ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
i БЕЗ. (ТҚТО/АІМЗ) 输入 与 输出 端口 63 (外 部 中 断 0 输入 /模拟 输 
入 3) 
tA 上 эш Pr =: z ТЕ 
s. bawa pantau 给 入 与 输出 端口 64 (停止 信号 输入 2/ 模 拟 
输入 4) 
tA мц ` чу 
j ЕРТ 答 入 与 输出 端口 10 (LCD 部 分 输出 31/ 异 步 接 
收 数据 输入 ) 
ш I 
15 | P11 (SEG30/TXD) T наа 
送 数据 输出 ) 
tA ыц ` š 
I ee 答 入 与 输出 端口 1 2 (LCD 部 分 输出 29/ 外 部 中 
B 1 输入) 
tA wu e NÈ > 
7 | P13 (SEG28/INT2) СИИИ 
断 2 输 入 ) 
18 | P14 (SEG27/INT3) НИИ 5 
B 3 输入) 
tA 1 e x 29 
1б ee 答 入 与 输出 端口 15 (LCD 部 分 输出 26/ 串 行 数 ea 
据 输入 ) 1. 封装 : 采用 44 
引 脚 LQFP 
人 
据 输出 ) 制 器 ， 适 用 于 微波 米 
， 适 微波 炉 
输入 与 输出 端 7 (LCD 部 分 输出 24/ 串 行 等 产品 
21 | P17 (SEG24/SCR) | э 
钟 输 入 与 输出 ) 
22 P50 (SEG23) 输入 与 输出 端口 50 (LCD 部 分 输出 23) 
23 P51 (SEG22) 输入 与 输出 端口 51 (LCD 部 分 输出 22) 
24 P52 (SEG21) 输入 与 输出 端口 52 (LCD 部 分 输出 21) 
25 P53 (SEG20) 输入 与 输出 端口 53 (LCD 部 分 输出 20) 
26 P54 (SEG19) 输入 与 输出 端口 54 (LCD 部 分 输出 19) 
27 P55 (SEG18) 输入 与 输出 端口 55 (LCD 部 分 输出 18) 
28 P56 (SEG17) 输入 与 输出 端口 56 (LCD 部 分 输出 17) 
29 P57 (SEG16) 输入 与 输出 端口 57 (LCD 部 分 输出 16) 
30 P70 (SEG15) 输入 与 输出 端口 70 (LCD 部 分 输出 15) 
31 P71 (SEG14) 输入 与 输出 端口 71 (LCD 部 分 输出 14) 
32 P72 (SEG13) 输入 与 输出 端口 72 (LCD 部 分 输出 13) 
33 P73 (SEG12) 输入 与 输出 端口 73 (LCD 部 分 输出 12) 
34 P74 (SEG11) 输入 与 输出 端口 74 (LCD 部 分 输出 11) 









































150 

































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
35 P75 (SEG10) 输入 与 输出 端口 75 (LCD 部 分 输出 10) 
36 P76 (SEG9) 输入 与 输出 端口 76 (LCD 部 分 输出 9) 
37 COM3 LCD 公共 输出 3 
38 COM2 LCD 公共 输出 2 
39 COMI1 LCD 公共 输出 1 Е 
2 L 封装 : 采用 44 
40 COMO LCD 公共 输出 0 引 脚 LQFP 
41 VLC LCD 电源 2. 用 途 : 8 位 微 控 
КРЕ" ч їйї. añ H T ЙЛ" 
л 输入 与 输出 端口 33 (定时 器 计数 器 6 输入 /可 
оо 等 下 
42 ONPWwMe/ppod) | 编程 分 硕 器 输出 60PWM6/ 可 编程 脉冲 发 生 器 答 
е 
1з P34 (ТС5/ 输入 与 输出 端口 34 (定时 器 计数 器 5 输入 /可 
EDO57EWM5) “| 编程 分 频 器 输出 5/PWM5 输出 ) 
44 P37 (DVO) 输入 与 输出 端口 37 (分 频 器 输出 ) 
63. TMP86C829BFG, TMP86C829BUG 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSS 地 
2 XIN 晶体 振荡 输入 
3 XOUT 晶体 振荡 输出 
4 TEST 测试 
5 Урр 电源 
КО ОО 输入 与 输出 端口 21 (32.768kHz 晶体 
振荡 输入 ) 1. 封装 : 采用 64 引 脚 QFP 
MP86C829BFG ) 、 
输入 与 输出 端口 22 (32.768kHz 晶体 CTMP86C829BFG 04 64-5] 4 
7 P22 (XTOUT) 振荡 输出 ) LQFP (TMP86C829BUG) 
ў lili 
2. 兼容 型 号 ，TMP86CH29BFG 
8 КЕЗЕТ 复位 (64 引 脚 QFP) 、TMP86CH29BUG 
P20 CINTS/STOP) 输入 与 输出 端口 20 (外 部 输入 中 断 5/ (64 引 脚 LQFP) 
9/= т кнг 二 М {2+ EL рх 
停止 模式 释放 信号 输入 ) 
10 P60 (AIN0) 输入 与 输出 端口 60 (模拟 输入 0) 
11 P61 (ECIN/AIN1) УИНН 
输入 1) 
12. | БЕЗ Ce TA 输入 与 输出 端口 62 (ECNT 输入 / 模 
I | 拟 输入 2) 

















«р 


引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 








输入 与 输出 端口 63 (外 部 中 断 0 输入 
4/ 模 拟 输 入 3) 





P63 (INT0/AIN3) 





输入 与 输出 端口 64 (停止 信号 输入 2/ 
模拟 输入 4) 








P64 (STOP2/AIN4) 





ol 








输入 与 输出 端口 65 (停止 信号 输入 3/ 
模拟 输入 5) 








P65 (STOP3/AIN5) 





Т 


输入 与 输出 端口 66 ( 停 
模拟 输入 6) 


六 号 输入 4/ 








P66 (STOP4/AIN6) 























输入 与 输出 端口 67 (模拟 输入 7/ 停止 


P67 (AIN7/STOP5) | м, 
信号 输入 5) 




















VAREF 模拟 基 极 参考 电压 
AVpp 电源 








输入 与 输出 端 10 (LCD 部 分 
输出 31) 





Р10 (SEG31) 

















输入 与 输出 端 11 (LCD 部 分 | 1. 封装 : 采用 64 引 脚 QFP 




















Р11 (SEG30) 





输出 30) (ТМР86С829ВЕС ), 64 5] HH 





输入 与 输出 端口 12 (LCD 部 分 给 出 |LQFP (TMP86C829BUG) 
P12 (SEG29/INT1) 29/ 外 部 中 断 1 输 入 ) 2. 兼容 型 号 ，TMP86CH29BFG 
(64 引 脚 ОЕР), TMP86CH29BUG 








输入 与 输出 端口 13 (LCD Ж Z Н 
28/ 外 部 中 断 2 输入 ) 


ЕС 


P13 (SEG28/INT2) (64 引 脚 LQFP) 











输入 与 输出 端口 14 (LCD 部 分 输出 


27/ 外 部 中 断 3 输入 ) 





Р14 (SEG27/INT3) 











P15 输入 与 输出 端口 15 (LCD 部 分 输出 
(SEG26/SI/RXD) |26/ 串 行 数据 输入 /异步 接收 数据 输入 ) 











P16 输入 与 输出 端口 16 (LCD 部 分 输出 
(SEG25/SO/TXD) |25/ 串 行 数据 输出 /异步 发 送 数 据 输出 ) 
































输入 与 输出 端口 17 (LCD 部 分 输出 


P17 (SEG24/SCK) @ И 
24/ 串 行 时 钟 输 入 与 输出 ) 














输入 与 输 
输出 23) 


j] 50 (LCD 部 分 


pe 
ЕЕ 
ГЕЯ 
а 





Р50 (SEG23) 








输入 与 输出 端口 51 (LCD 部 分 
输出 22) 





P51 (SEG22) 























输入 与 输 
输出 21) 


52 (LCD 部 分 


pe. 
ЕЕ 
Er 
а 





Р52 (SEG21) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
本 By Cle 输入 与 输出 端口 53 (LCD 部 分 
о S EG 
输出 20) 
К 输入 与 输出 端口 54 (LCD 部 分 
32 P54 (SEG19) 
输出 19) 
s ee 输入 与 输出 端口 55 (LCD 部 分 
оо (SEG 
输出 18) 
М E 输入 与 输出 端口 56 (LCD 部 分 
о S EG1 
输出 17) 
36 ETEO 输入 与 输出 端口 57 (LCD 部 分 
о о SELGI 
输出 16) 
se Bo Came 输入 与 输出 端口 70 (LCD 部 分 
SEGlo 
输出 15) 
ee 输入 与 输出 端口 71 (LCD 部 分 
— 输出 14) 
Е БЭ: Feis 输入 与 输出 端 72 (LCD 部 分 1. 封装 : 采用 64 引 脚 QFP 
өы: 输出 13) (TMP86C829BFG )、64 51 Ж 
PEE E LQFP (TMP86C829BUG) 
与 输出 端口 73 (LCD # 
39 P73 (SEG12) ei hom i ”| 2 兼容 型 号 ，TMP86CH29BFG 
te 中 
fih 12) (64 引 脚 QFP), TMP86CH29BUG 
I pri CO 输入 与 输出 端口 74 (LCD 部 分 |(64 引 脚 LQFP) 
š 2 输出 11) 
i 人 输入 与 输出 端口 75 (LCD 部 分 
1 о SEO 1 
输出 10) 
А РТА 输入 与 输出 端口 76 (LCD 部 分 
е 25 输出 9) 
ЕТИМ 输入 与 输出 端口 77 (LCD 部 分 
输出 8) 
44 SEG7 LCD 部 分 输出 7 
45 SEG6 LCD 部 分 输出 6 
46 SEG5 LCD 部 分 输出 5 
47 SEG4 LCD 部 分 输出 4 
48 SEG3 LCD 部 分 输出 3 
49 SEG2 LCD 部 分 输出 2 
50 SEG1 LCD 部 分 输出 1 






































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
51 SEGO LCD 部 分 输出 0 
52 COM3 LCD 公共 输出 3 
53 COM2 LCD 公共 输出 2 
54 COMI LCD 公共 输出 1 
55 COMO LCD 公共 输出 0 
56 V3 LCD Ж Жї 3 
57 V2 LCD 升 压 器 2 
58 V1 LCD 升 压 器 1 1. 封装 : 采用 64 引 脚 QFP 
59 С1 пре ( ТМР86С829ВЕС ), 64 B| JH 
LQFP (TMP86C829BUG) 
60 C0 кж 0 a 
2. 兼容 型 号 ， TMP86CH29BFG 
P30 (DVO) А ЧП 30 AAD сва 引 脚 QFP) 、TMP86CH29BUG 
P31 (TC3/ 输入 与 输出 端口 31 (定时 器 计数 器 3| (64 引 脚 LQFP) 
62 ШЕ и 
PDO3/PWM3) 输入 /可 编程 分 频 器 输出 3/PWM3 输出 ) 
о 输入 与 输出 端口 32 (定时 器 计数 器 4 
P32 (TC4/ а 
63 | | 输入 /可 编程 分 频 器 输出 4/PWM4/ 可 编 
PDO4/PWM4/PPG4) | р. N 
程 脉冲 发 生 器 输出 ) 
n 输入 与 输出 端口 33 (定时 器 计数 器 6 
P33/ (TC6/ 
64 输入 /可 编程 分 频 器 输出 6/PWM6/ 可 编 





PDO6/PWM6/PPG6) 


64. TMP86C846N 














程 脉冲 发 生 器 输出 ) 




























































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
| РУР 8 位 输入 与 输出 端 33 (A-D 转 换 器 模拟 
о 
输入 3) 
š Б CT 8 位 输入 与 输出 端 34 (A - D 转换 器 模拟 输入 
” ”|4/ 停 止 信号 输入 2) 
Pas CAINS/STOP3 8 位 输入 与 输出 端 35 (A - D 转换 器 模拟 输入 该 集成 电路 为 
35 5/STOP3 р 
/停止 信号 输入 3) CMOS 8 位 微 处 理 
тү" o Ж 用 42 
4 P36 (АІМ6/ЅТОР4) c 7555 G a x | | 
: < крсу SDIP 
/停止 信号 输入 4) 
s Payaqa ЛЕ ТОРЕ) 8 位 输入 与 输出 端 37 (A - D 转换 器 模拟 输入 
k Б 5 пее А 
/停止 信号 输入 5) 
6 VAREF 模拟 参考 电压 输入 
7 AVpp А-О 转换 电路 电源 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
8 AVSS A -D 转换 电路 地 

9 P40 8 位 输入 与 输出 端 40 

10 P41 8 位 输入 与 输出 端 41 

11 P42 8 位 输入 与 输出 端 42 

12 P43 8 位 输入 与 输出 端 43 

3 P44 8 位 输入 与 输出 端 44 

4 P45 8 位 输入 与 输出 端 45 

5 P46 8 位 输入 与 输出 端 46 

6 P47 8 位 输入 与 输出 端 47 

17 VSS 地 

18 XIN ñ Жей їй А. 

19 XOUT 品 体 振荡 输出 

20 TEST 测试 

21 Vpp 电源 (十 5V) 

22 P21 (XTIN) 3 位 输入 与 输出 端 21 (低频 率 时 钟 输入 ) 

23 P22 (XTOUT) 3 位 输入 与 输出 端 22 〈 低 频率 时 钟 输出 ) 该 集成 电路 为 
ТЕБЕТ унүн р. 

w Ж 42 5| 
ү p20 (INTS/STOP) 3 位 输入 与 输出 20 〈 外 部 中 断 输入 5/ 停 止 信号 | 脚 SDIP 
输入 ) 
26 P00 (INTO) 8 位 输入 与 输出 端 0 (外 部 中 断 输 入 0) 
т P01 (PWM4 8 位 输入 与 输出 端 1 (PWM 输出 4/ 定 时 与 计数 
/TC4/PDO4) 输入 4/ 可 编程 分 频 咒 输出 4) 

28 P02 (RXD) 8 位 输入 与 输出 端 2 (异步 接收 数据 输入 ) 

29 Роз (TXD) 8 位 输入 与 输出 端 3 (异步 发 送 数据 输入 ) 

30 P04 (SO) 8 位 输入 与 输出 端 4〈 串 行 数 据 输出 ) 

31 P05 (SD 8 位 输入 与 输出 端 5 〈 串 行 数据 输入 ) 

32 P06 (SCK) 8 位 输入 与 输出 端 6〈 串 行 时 钟 信号 ) 

33 P07 (INT4) 8 位 输入 与 输出 端 7 (外 部 中 断 输 入 4) 

34 P15 (INT3) 8 位 输入 与 输出 端 15 〈 外 部 中 断 输入 3) 

35 Р14 (PPG) 8 位 输入 与 输出 端 14 (可 编程 脉冲 发 生 器 输出 ) 

36 P13 (DVO) 8 位 输入 与 输出 端 13 〈 分 频 器 输出 ) 

sz етер 8 位 输入 与 输出 端 12 〈 外 部 中 断 输 入 2/ 定 时 与 








计数 器 输入 1) 












































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
38 Р11 (INT1) 8 位 输入 与 输出 端 11 (外 部 中 断 输入 1) 
РА P10 (PWM3 8 位 输入 与 输出 端 10 (PWM 输出 3/ 定 时 与 计 
I /TC3/PDO3) | 数 器 输入 3/ 可 编程 分 频 器 输出 3) 
本 түз 该 2 
8 位 输入 与 输出 端 30 (A D 转换 器 模拟 | ”该 集成 电路 为 
40 P30 (AIN0) х CMOS 8 位 微 处 理 
输入 0) К 
器 ， 采 42 5| 
8 位 输入 与 输出 端 31 CA - D # К 拟 É 
而 ИТЕ 位 输入 与 输出 端 转换 器 模 脚 SDIP 
输入 1) 
8 位 输入 与 输出 端 32 (A - D 转换 器 模拟 
42 P32 (AIN2) 
输入 2) 
65. ТМР86СН12МС 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSS 地 
2 XIN 晶体 振荡 输入 
3 XOUT 晶体 振荡 输出 
4 TEST 测试 
5 Vpp 十 5V 电源 
输入 与 输出 端口 21 (32.768kHz 晶体 振 
6 P21 (XTIN) к 
荡 输 出 ) 
输入 与 输出 端口 22 (32.768kHz ñ Ж 46 
7 P22 (XTOUT) 
荡 输 出 ) 
8 RESET 复位 1. 封装 : 采用 30 
, Кта 输入 与 输出 端口 20 外 部 中 断 5 输入 /停止 模式 | 引 脚 SSOP 
P20 (INT5/STOP) 释放 信号 输入 ) 2. 用 途 : CMOS 8 
位 微 控 制 器 








输入 与 输出 端 





14 (定时 器 计数 器 1 输入 /外 部 





































































































中 断 1 输入 ) 





0 P14 (TC1/INT4) 
中 断 4 输 入 ) 
11 P00 (TXD) 输入 与 输出 端口 0 (异步 发 送 数据 输出 ) 
2 P01 (RXD) 输入 与 输出 端口 1 (异步 接收 数据 输入 ) 
3 P02 (SCK) 输入 与 输出 端口 2 〈 串 行 时 钟 输出 与 输入 ) 
4 P03 (SD 输入 与 输出 端口 3 〈 串 行 数据 输 入 ) 
15 P04 (SO) 输入 与 输出 端口 4〈 串 行 数据 输 出 ) 
16 P05 (ТСТ) 输入 与 输出 端口 5 〈 定 时 器 计数 输入 7) 
еВ ИТ 输入 与 输出 端口 6 〈 可 编程 脉冲 发 生 器 1/ 外 部 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
输入 与 输出 端口 7〈 可 编程 脉冲 发 生 器 2/ 外 部 
18 P07 (PPG2/INT2) 
中 断 2 输入 ) 
Т P10 (TC3 输入 与 输出 端口 10 (定时 器 计数 器 3 输入 /可 
/EDO3/PWM3) 编程 分 频 器 输出 3/PWM3 输出 ) 
偷 入 与 输出 端口 11 〈 定 时 器 计数 器 4 输入 /可 
p11 CTC4/ 输入 与 输出 端 定 ки Я / 
20 编程 分 频 器 输出 4/PWM4/ 可 编程 脉冲 发 生 器 输 
PD04/PWM4/PPG4) 
出 4) 
21 P12 (DVO) 输入 与 输出 端口 12 (分 频 器 输出 ) 
22 CC 输入 与 输出 端口 13 (可 编程 脉冲 发 生 器 输出 / 
2 3 3 3 
外 部 中 断 3 输入 ) 
输入 与 输出 端口 30 (模拟 输入 0/ 定 时 器 计数 紧 ЫЕ. зр] 
23 | P30 (AINO/EMO) | Т ЖЫН 80 
急 停 止 输入 ) 引 脚 SSOP 
_ | 输入 与 输出 端口 31 (模拟 输入 1/ 外 部 中 断 0 答 | 2 用 途 : CMOS 8 
24 P31 (AIN1/INT0) A) 位 微 控制 器 
25 P32 (AIN2) 输入 与 输出 端口 32 (模拟 输入 2) 
= 输入 与 输出 端口 33 (模拟 输入 3/ 停 止 信号 输入 
26 P33 (AIN3/STOP0) 而 
_ 输入 与 输出 端口 34 О ДИА 4/ 停 止 信号 输入 
27 P34 (AIN4/STOP1) б 
_ _ 输入 与 输出 端口 35 (模拟 输入 5/ 停 止 信号 输入 
28 P35 (AIN5/STOP2) m 
输入 与 输出 端口 36 (模拟 输入 6/ 停 止 信号 输入 
29 P36 (AIN6/STOP3) 3 
30 P37 (AIN7) 输入 与 输出 端口 37 (模拟 输入 7) 
66. TMP86CH22UG 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSS 地 
1. 封装 : 采用 44 
2 XIN 晶体 振荡 输入 引 脚 LQFP 
3 XOUT 晶体 振荡 输出 2. 用 途 : 8 位 单 片 
4 TEST 测试 微 控制 器 
3. 兼容 型 号 : TMP- 
5 Урр 电源 йен; 
тет - 86PH22UG (44 5| 
偷 入 与 输出 端口 21 (32. 768kH КЙШЙ 
6 PA GTN 输入 与 输出 端 z 晶体 振荡 输 I LQFP) 








A) 










































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
输入 与 输出 端口 22 (32.768kHz 晶体 振荡 输 
7 P22 (XTOUT) 
出 ) 
8 RESET 复位 
ET 输入 与 输出 端口 20〔( 外 部 输入 中 断 5/ 停 止 模式 
9 P20 (INT5/STOP) We 
释放 信号 输入 ) 
0 P61 (ECIN/AIN1) 输入 与 输出 端口 61 (ECIN 输入 /模拟 输入 1) 
1 P62 (ECNT/AIN2) 输入 与 输出 端口 62 (ECNT 输入 /模拟 输入 2) 
输入 与 输出 端口 63 (外 部 中 断 0 输入 /模拟 输 
12 P63 (INT0/AIN3) 
А 3) 
输入 与 输出 端口 64 (停止 信号 输入 2/ 模 拟 输入 
3 P64 (STOP2/AIN4) ) 
4 
输入 与 输出 端口 10 (LCD 部 分 输出 31/ 异 步 接 
14 P10 (SEG31/RXD) ne 
收 数据 输入 ) 
_ РТТ ЕРЫ) 输入 与 输出 端口 11 (LCD 部 分 输出 30/ 异 步 发 
15 SEG 1. 封装 : 采用 44 
送 数据 输出 ) 
引 脚 LQFP 
Le tA HH А ~ 部 外 办 LH 立 1 у ` 
Л E Н Mei 2 (LCD 部 分 输出 29/ 外 部 中 2. H: 8 
6 | P12 (SEG29/INT1) TA Е i ралы 
ІЛ) 微 控 制 器 
А P 3. 兼容 型 号 ， 5 
к шы 输入 与 输出 端口 13 CLCD 部 分 输出 28/ 外 部 中 | 9 ЖЧ: TMP 
3 (SEG Т2) 2206 (1 B 
断 2 输入 ) 86PH22UG (44 引 
脚 LQFP) 
输入 与 输出 端口 14 (LCD 部 分 输出 27/ 外 部 中 
18 P14 (SEG27/INT3) 
B 3 输入 ) 
输入 与 输出 端口 15 (LCD 部 分 输出 26/ 串 行 数 
9 P15 (SEG26/SD 
据 输 入 ) 
输入 与 输出 端口 16 (LCD 部 分 输出 25/ 串 行 数 
20 P16 (SEG25/SO) 机 
据 输 出 ) 
zi , 输入 与 输出 端口 17 (LCD 部 分 输出 24/ 串 行 时 
Р17 (SEG24/SCK) 
钟 输 入 与 输出 ) 
22 Р50 (SEG23) 输入 与 输出 端口 50 (LCD 部 分 输出 23) 
23 P51 (SEG22) 输入 与 输出 端口 51 (LCD 部 分 输出 22) 
24 P52 (SEG21) 输入 与 输出 端口 52 (LCD 部 分 输出 21) 
25 P53 (SEG20) 输入 与 输出 端口 53 (LCD 部 分 输出 20) 
26 P54 (SEG19) 输入 与 输出 端口 54 (LCD 部 分 输出 19) 
27 P55 (SEG18) 输入 与 输出 端口 55 (LCD 部 分 输出 18) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
28 Р56 (SEG17) 输入 与 输出 端口 56 (LCD 部 分 输出 17) 
29 P57 (SEG16) 输入 与 输出 端口 57 (LCD 部 分 输出 16) 
30 P70 (SEG15) 输入 与 输出 端口 70 (LCD 部 分 输出 15) 
31 P71 (SEG14) 输入 与 输出 端口 71 (LCD 部 分 输出 14) 
32 P72 (SEG13) 输入 与 输出 端口 72 (LCD 部 分 输出 13) 
33 P73 (SEG12) 输入 与 输出 端口 73 (LCD 部 分 输出 12) 
34 P74 (SEG11) 输入 与 输出 端口 74 (LCD 部 分 输出 11) 
35 P75 (SEG10) 输入 与 输出 端口 75 (LCD 部 分 输出 10) 1. 封装 : 采用 44 
36 P76 (SEG9) 输入 与 输出 端口 76 (LCD 部 分 输出 9) 引 脚 LQFP 
2. 用 途 : 8 f 
37 COM3 LCD 公共 输出 3 DE: 8 位 单 片 
КТО 微 控制 器 
` ` + ці 
38 COM2 LCD 公共 输出 2 3. RAMH, TMP- 
39 СОМ1 LCD 公共 输出 1 86PH22UG (44 引 
40 COMO LCD 公共 输出 0 脚 LQFP) 
41 VLC LCD 电源 
ey 输入 与 输出 端口 33 〈 定 时 器 计数 器 6 输入 /可 
о / 
42 编程 分 频 器 输出 6/PWM6/ 可 编程 脉冲 发 生 器 6 
PDO6/PWM6/PPG6) | 
输出 ) 
1з P34 (TC5/ 输入 与 输出 端口 34 (定时 器 计数 器 5 输入 /可 
PD05/PWM5) 编程 分 频 器 输出 5/PWM5) 
44 P37 (DVO) 输入 与 输出 端口 37 (分 频 器 输出 ) 
67. TMP86CM23AUG 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSS 地 
[= = st tA 
2 XIN 晶体 振荡 输入 1. 封装 :64 引 
3 XOUT 晶体 振荡 输出 脚 LQFP 
4 ТЕЅТ 测试 2. HI: CMOS 8 
y 电源 位 微 控制 器 
DD лу 
3. 兼容 型 号 : 
ta 79 уш a = siz 给 
С P3 УТ 输入 与 输出 端口 21 (32.768kHz 晶体 振 葛 输 | TMPpg6cpz3AUG 
入) (64 引 脚 LQFP)、 
| у 输入 与 输出 端口 22 (32.768kHz 晶体 振荡 输 | TMP86FS23UG (64 
出 ) 引 脚 LQFP) 
8 RESET 复位 






















































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
输入 与 输出 端口 20 (外 部 输入 中 断 5/ 停 止 模式 
9 P20 (INT5/STOP) “ama. 
释放 信号 输入 ) 
10 AVpp 电源 
11 VAREF 模拟 基 极 参考 电压 输入 
12 P60 (AINO) 输入 与 输出 端口 60 (模拟 输入 0) 
3 P61 (ECIN/AIN1) 输入 与 输出 端口 61 (ECIN 输入 /模拟 输入 1) 
4 P62 (ECNT/AIN2) 输入 与 输出 端口 62 (ECIN 输入 /模拟 输入 2) 
5 P63 (INT0/AIN3) 输入 与 输出 端口 63 (中 断 信 号 0/ 模 拟 输入 3) 
输入 与 输出 端口 64 (停止 信号 输入 2/ 模拟 输入 
6 P64 (STOP2/AIN4) 
4) 
_ 输入 与 输出 端口 65 (停止 信号 输入 3/ 模 拟 输入 
7 Р65 (STOP3/AIN5) 5 
о 
А аА 输入 与 输出 端口 66 (停止 信号 输入 4/ 模拟 输入 
输入 与 输出 端口 67 (停止 信号 输入 5/ 模 拟 输 入 y w ы 
19 P67 (STOP5/AIN7) D 2. 用 途 : CMOS 8 
位 微 控 制 器 
20 | P10 (SEG31/RXD) OO a 
бш 收 数据 输入 ) TMP86CP23AUG 
кыы ЕЕ ЛЕНЕ (64 5| № LQFP), 
与 输出 端口 11 (LCD? 出 30/ 异 步 发 
21 | P11 (SEG30/TXD) a м аң т А TMP86FS23UG (64 
JJ 
АЕ 引 脚 LQFP) 
输入 与 输出 端口 12 (LCD 部 分 输出 29/ 外 部 中 
22 Р12 (SEG29/INT1) 
断 1 输 入 ) 
输入 与 输出 端口 13 (LCD 部 分 输出 28/ 外 部 中 
23 P13 (SEG28/INT2) 
断 2 输 入 ) 
输入 与 输出 端口 14 (LCD 部 分 输出 27/ 外 部 中 
24 P14 (SEG27/INT3) 
B 3 输入 ) 
25 P15 (SEG26) 输入 与 输出 端口 15 (LCD 部 分 输出 26) 
26 P16 (SEG25) 输入 与 输出 端口 16 (LCD 部 分 输出 25) 
27 P17 (SEG24) 输入 与 输出 端口 17 (LCD 部 分 输出 24) 
28 P50 (SEG23) 输入 与 输出 端口 50 (LCD 部 分 输出 23) 
29 P51 (SEG22) 输入 与 输出 端口 51 (LCD 部 分 输出 22) 
30 P52 (SEG21) 输入 与 输出 端口 52 (LCD 部 分 输出 21) 
31 P53 (SEG20) 输入 与 输出 端口 53 (LCD 部 分 输出 20) 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
32 P54 (SEG19) 输入 与 输出 端口 54 (LCD 部 分 输出 19) 
33 P55 (SEG18) 输入 与 输出 端口 55 (LCD 部 分 输出 18) 
34 P56 (SEG17) 输入 与 输出 端口 56 (LCD 部 分 输出 17) 
35 P57 (SEG16) 输入 与 输出 端口 57 (LCD 部 分 输出 16) 
36 P70 (SEG15) 输入 与 输出 端口 70 (LCD 部 分 输出 15) 
37 P71 (SEG14) 输入 与 输出 端口 71 (LCD 部 分 输出 14) 
38 P72 (SEG13) 输入 与 输出 端口 72 (LCD 部 分 输出 13) 
39 P73 (SEG12) 输入 与 输出 端口 73 (LCD 部 分 输出 12) 
40 P74 (SEG11) 输入 与 输出 端口 74 (LCD 部 分 输出 11) 
41 P75 (SEG10) 输入 与 输出 端口 75 (LCD 部 分 输出 10) 
42 P76 (SEG9) 输入 与 输出 端口 76 (LCD 部 分 输出 9) 
43 P77 (SEG8) 输入 与 输出 端口 77 (LCD 部 分 输出 8) 
44 P80 (SEG7) 输入 与 输出 端口 80 (LCD 部 分 输出 7) 
45 P81 (SEG6) 输入 与 输出 端口 81 (LCD 部 分 输出 6) 
46 P82 (SEG5) 输入 与 输出 端口 82 (LCD 部 分 输出 5) 
47 P83 (SEG4) 输入 与 输出 端口 83 (LCD 部 分 输出 4) 
48 P84 (SEG3) 输入 与 输出 端口 84 (LCD 部 分 输出 3) 
49 P85 (SEG2) 输入 与 输出 端口 85 (LCD 部 分 输出 2) |. эж, 64 sl 
50 P86 (SEG1) 输入 与 输出 端口 86 (LCD 部 分 输出 1) Š 
51 P87 (5ЕСО) 输入 与 输出 端口 87 (LCD 部 分 输出 0) 脚 LQFP 
52 СОМЗ LCD 公共 输出 3 2. АЖ, CMOS 8 
53 СОМ? LCD 公共 输出 2 位 微 控制 器 
54 COMI LCD 公共 输出 1 3. 兼容 型 号 ， 
55 COMO LCD 公共 输出 0 TMP86CP23AUG 
56 VLC LCD 电源 (64 s| JL LQFP), 
БЛ Битен 输入 与 输出 端口 30 〈 定 时 器 计数 器 4 输入 / 串 | TMP86FS23UG (64 
行 数 据 输 入 ) 引 脚 LQFP) 
输入 与 输出 端口 31 (定时 器 计数 器 3 输入 / 串 
58 P31 (TC3/SO) 
行 数据 输出 ) 
59 P32 (SCK) 输入 与 输出 端口 32〈 串 行 时 钟 输入 与 输出 ) 
P33 CTC6/ 输入 与 输出 端口 33 (定时 器 计数 器 6 输入 /可 
60 编程 分 频 器 输出 6/PWM6/ 可 编程 脉冲 发 生 器 6 
PDO6/PWM6/PPG6) 
输出 ) 
P34 (TC5/ 输入 与 输出 端口 34 〈 定 时 器 计数 器 5 输入 /可 
PDO5/PWM5) 编程 分 频 器 输出 5/PWM5) 
本 P35 输入 与 输出 端口 35 〈 可 编程 分 频 器 输出 4/ 
(PDO1/PWM4/PPGI)| PWM4/ 可 编程 脉冲 发 生 器 4 输出) 
UU 输入 与 输出 端口 36 (可 编程 分 频 器 输出 3/ 
63 | P36 (PDO3/PWM3) 


PWM3 输出 ) 





64 





P37 (DVO) 








输入 与 输出 端口 37 


(分 频 器 输出 ) 





68. ТМР86СМ27ЕС 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSS 地 
2 XIN 晶体 振荡 输入 (为 高 频率 时 钟 ) 
3 XOUT 晶体 振荡 输出 (为 高 频率 时 钟 ) 
4 TEST 测试 
Б Vpp 电源 (十 5V) 
输入 与 输出 端口 21 (32.768kHz 晶体 振荡 输 
6 P21 (XTIN) А 
入 ， 为 外 部 时 钟 ) 
输入 与 输出 端口 22 (32.768kHz 晶体 振荡 输 
7 P22 (XTOUT) ARORA 
出 ， 为 外 部 时 钟 ) 
8 RESET 复位 
ó P20 (INTS/STOP) 输入 与 输出 端口 20 (外 部 中 断 5 输入 /停止 模 
5/ > o 
式 释 放 信和 号 输入 ) 
10 AVpp 电源 
БРЕ зр H| 
11 VAREF A -D 转换 器 模拟 基 极 电压 输入 L 封装 采用 80 
引 脚 QFP 
输入 与 输出 端口 60 (停止 信号 输入 5/ 模 拟 信 和 号 > N AW ың 
12 | P60 (STOP5/AIN0) У з “了 | 2 HR: 8 位 微 控 
输入 0) 制 器 
ш] 
3 P61 (AIN1) 输入 与 输出 端口 61 (模拟 信和 号 输入 1) 3. 兼容 型 号 : 
4 P62 (AIN2) 输入 与 输出 端口 62 (模拟 信号 输入 2) ТВАЕ 
(80 s| № ОЕР), 
输 输出 端 部 中 断 0 输入 /模拟 信 
кы ы ;端口 63 (外 部 中 断 0 输入 /模拟 信 TMP86FS27FG (80 
引 脚 QFP) 
Е 输入 与 输出 端口 64 (停止 信号 输入 2/ 模 拟 信 号 
6 | P64 (STOP2/AIN4) 
输入 4) 
输入 与 输出 端口 65 (停止 信号 输入 3/ 模 拟 信 号 
17 | P65 (STOP3/AIN5) 
输入 5) 
输入 与 输出 端口 66 (停止 信号 输入 4/ 模拟 信号 
8 | P66 (STOP4/AIN6) |, 
输入 6) 
19 P67 (AIN7) 输入 与 输出 端口 67 (模拟 信号 输入 7) 
输入 与 输出 端口 0 (异步 接收 数据 输入 0/LCD 
20 P00 (RXD0/SEG39) |, 
部 分 输出 39) 
输入 与 输出 端口 1 (异步 发 送 数据 输出 0/LCD 
21 |P01 (CTXDo/SEG38) 
部 分 输出 38) 
输入 与 输出 端口 2 〈 外 部 中 断 1 输入 /LCD 部 分 
22 P02 (INT1/SEG37) 
输出 37) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
输入 与 输出 端口 3 〈 外 部 中 断 2 输入 /LCD 部 分 
23 P03 (INT2/SEG36) 
输出 36) 
输入 与 输出 端口 4 (外 部 中 断 3 输入 /LCD 部 分 
24 | P04 (INT3/SEG35) | 
ШЦ 35) 
输入 与 输出 端口 5 (LCD 部 分 输出 34/ 串 行 数 
25 P05 (SEG34/SI0) 
据 输 入 0) 
输入 与 输出 端口 6 (LCD 部 分 输出 33/ 串 行 数 
26 P06 (SEG33/SO0) 
据 输 出 0) 
а P07 (5ЕС32/5СКО) 输入 与 输出 端口 7 (LCD 部 分 输出 32/ 串 行 时 
07 (SEG32/SCK0 
钟 输 入 与 输出 0) 
28 P10 (SEG31) 输入 与 输出 端口 10 (LCD 部 分 输出 31) 
29 Р11 (SEG30) 输入 与 输出 端口 11 (LCD 部 分 输出 30) 
30 Р12 (SEG29) 输入 与 输出 端口 12 (LCD 部 分 输出 29) 
31 P13 (SEG28) 输入 与 输出 端口 13 (LCD 部 分 输出 28) 1. 封装 ; 采用 80 
эү tA tA уш `T5 立 | Zai 5 ШШ ОЕР 
32 Р14 (SEG27) 险 入 与 输出 端口 14 (LCD 部 分 输出 27) С ы 
2. Jĝ: 8 位 微 控 
33 P15 (SEG26) 输入 与 输出 端口 15 (LCD 部 分 输出 26) 制 器 
34 Р16 (SEG25) 输入 与 输出 端口 16 (LCD 部 分 输出 25) 3. 兼容 型 号 : 
35 P17 (SEG24) 输入 与 输出 端口 17 (LCD 部 分 输出 24) TMP86CP27AFG 
(80 引 脚 QFP), 
36 Р50 (SEG23) 输入 与 输出 端口 50 (LCD 部 分 输出 23) ү. 
TMP86FS27FG (80 
37 Р51 (SEG22) 输入 与 输出 端口 51 (LCD 部 分 输出 22) 引 脚 ОЕР) 
38 P52 (SEG21) 输入 与 输出 端口 52 (LCD 部 分 输出 21) 
39 P53 (SEG20) 输入 与 输出 端口 53 (LCD 部 分 输出 20) 
40 P52 (SEG19) 输入 与 输出 端口 52 (LCD 部 分 输出 19) 
41 P55 (SEG18) 输入 与 输出 端口 55 (LCD 部 分 输出 18) 
42 P56 (SEG17) 输入 与 输出 端口 56 (LCD 部 分 输出 17) 
43 P57 (SEG16) 输入 与 输出 端口 57 (LCD 部 分 输出 16) 
44 P70 (SEG15) 输入 与 输出 端口 70 (LCD 部 分 输出 15) 
45 P71 (SEG14) 输入 与 输出 端口 71 (LCD 部 分 输出 14) 
46 P72 (SEG13) 输入 与 输出 端口 72 (LCD 部 分 输出 13) 
47 P73 (SEG12) 输入 与 输出 端口 73 (LCD 部 分 输出 12) 
48 P74 (SEG11) 输入 与 输出 端口 74 (LCD 部 分 输出 11) 
49 P75 (SEG10) 输入 与 输出 端口 75 (LCD 部 分 输出 10) 
50 P76 (SEG9) 输入 与 输出 端口 76 (LCD 部 分 输出 9) 








































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
51 P77 (SEG8) 输入 与 输出 端口 77 (LCD 部 分 输出 8) 
52 SEG7 LCD 部 分 输出 7 
53 SEG6 LCD 部 分 输出 6 
54 SEG5 LCD 部 分 输出 5 
55 SEG4 LCD 部 分 输出 4 
56 SEG3 LCD 部 分 输出 3 
57 SEG2 LCD 部 分 输出 2 
58 SEG1 LCD 部 分 输出 1 
59 SEGO LCD 部 分 输出 0 
60 COMO LCD 公共 输出 0 
61 СОМІ LCD 公共 输出 1 
62 COM2 LCD 公共 输出 2 
63 COM3 LCD 公共 输出 3 
ЫБ. Ж} 
a Со 接 电容 0 1. 封装 : 采用 80 
引 脚 QFP 
65 C1 接 电容 ы 
2. 用 途 : 8 位 微 控 
66 У1 LCD 升 压 器 1 制 器 
67 V2 LCD 升 压 器 2 3. 兼容 型 号 : 
68 V3 LCD 升 压 器 3 TMP86CP27AFG 
К (80 引 脚 ОЕР), 
69 P40 (SIL) 输入 与 输出 端口 40〈 串 行 数据 输 入 1) 
TMP86FS27FG (80 
70 P41 (SO1) 输入 与 输出 端口 41 〈 串 行 数据 输出 1) 引 脚 QFP) 
71 P42 (SCK1) 输入 与 输出 端口 42 〈 串 行 时 钟 输入 与 输出 1) 
72 P43 (TXD1) 输入 与 输出 端口 43 (异步 发 送 数据 输出 1) 
73 P30 (DVO) 输入 与 输出 端口 30 〈 分 频 器 信号 输出 ) 
Р? P31 (TC3/ 输入 与 输出 端口 31 (定时 器 计数 器 3 输入 /可 
PDO3/PWM3) 编程 分 频 器 输出 3/PWM3) 
Ba CIGA) 输入 与 输出 端口 32 (E үти 4 输入 /可 
75 编程 分 频 器 输出 4/PWM4/ 可 编程 脉冲 发 生 器 4 
PD04/PWM4/PPG4) | 
输出 ) 
СЛИ 输入 与 输出 端口 33 (定时 器 计数 器 紧急 停止 输 
76 P33 (ЕМС) 
入 ) 
77 P34 (TC7) 输入 与 输出 端口 34 (定时 器 计数 器 7 输入 ) 
78 P35 (PPG1) 输入 与 输出 端口 35 〈 可 编程 脉冲 发 生 器 输出 1) 
79 P36 (PPG2) 输入 与 输出 端口 36 〈 可 编程 脉冲 发 生 器 输出 2) 
80 P37 (RXD1) 输入 与 输出 端口 37 (异步 接收 数据 输入 1) 
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69. TMP86CM29BFG ‚ TMP86CM29BUG, TMP86CM29LUG 


= 引 脚 符号 


引 脚 功能 
































































































































































































































1 VSS 地 
2 XIN 晶体 振荡 输入 
3 XOUT 晶体 振荡 输出 
4 TEST 测试 
5 Vpp 电源 
6 P21 (XTIN) 输入 与 输出 端口 21 (32. 768kHz 晶体 振荡 输入 ) 
7 Р22 (XTOUT) 输入 与 输出 端口 22 (32. 768kHz 晶体 振荡 输出 ) 
8 RESET 复位 
5 | p20 INTS/STOP) 输入 与 输出 端口 20 (外 部 输入 中 断 5/ 停 止 模式 释 
放 信 号 输入 ) 
10 P60 (AINO) 输入 与 输出 端口 60 (模拟 输入 0) 
1 | P61 (ECIN/AIN1) 输入 与 输出 端口 61 (ECIN 输入 /模拟 输入 1) 
12 | P62 (ECNT/AIN?) 输入 与 输出 端口 62 (ECNT 输入 /模拟 输入 2) 
3 | P63 (CINTO/AIN3) 输入 与 输出 端口 63( 外 部 中 断 0 输入 /模拟 输入 3) 
4 | P64 (STOP2/AIN4) 输入 与 输出 端口 64( 停 止 信号 输入 2/ 模拟 输入 4) 
15 | P65 (STOP3/AIN5) 输入 与 输出 端口 65( 停 止 信号 输入 3/ 模 拟 输 入 5) 
6 | P66 (STOP4/AIN6) 输入 与 输出 端口 66( 停 止 信号 输入 4/ 模拟 输入 6) 
7 | P67 (AIN7/STOP5) 输入 与 输出 端口 67( 模 拟 输入 7/ 停止 信号 输入 5) 
18 VAREF 模拟 基 极 参考 电压 
9 AVpp 电源 
20 P10 (SEG31) 输入 与 输出 端口 10 (LCD 部 分 输出 31) 
21 Р11 (SEG30) 输入 与 输出 端口 11 (LCD 部 分 输出 30) 
22. УО Т 输入 与 输出 端口 12 (LCD 部 分 输出 29/ 外 部 中 断 1 
输入 ) 
23| Ра 输入 与 输出 端口 13 (LCD 部 分 输出 28/ 外 部 中 断 2 
输入 ) 
i 输入 与 输出 端口 14 (LCD 部 分 输出 27/ 外 部 中 断 : 
输入 ) 
s. (BIG CoDC Oe RY 输入 与 输出 端 (LCD 部 分 输出 26/ 串 行 数据 输 























5 
入 /异步 接收 数据 输入 



































1. 封装 :采用 64 
引 脚 QFP 
(TMP86CM29BFG) 
与 64 引 脚 LQFP 
(TMP86CNM29BUG)、 
64 5| LQFP 
(TMP86CM2Z9LUG) 

2 用途: CMOS 8 
位 微 控 制 器 

з. 兼容 型 号 : 
TMP86FM29FG 
(64 引 脚 QFP)、 
TMP86FM29UG 
(64 引 脚 LQFP) 

















































































































































































































































































































(Ж) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
5% Р16 输入 与 输出 端口 16 (LCD 部 分 输出 25/ 串 行 数 据 输 
(SEG25/SO/TXD) | 出 /异步 发 送 数 据 输出 ) 
py | iy (EGSR 输入 与 输出 端口 17 (LCD 部 分 输出 24/ 串 行 时 钟 输 
— 入 与 输出 ) 
28 P50 (SEG23) 输入 与 输出 端口 50 (LCD 部 分 输出 23) 
29 P51 (SEG22) 输入 与 输出 端口 51 (LCD 部 分 输出 22) 
30 P52 (SEG21) 输入 与 输出 端口 52 (LCD 部 分 输出 21) 
31 P53 (SEG20) 输入 与 输出 端口 53 (LCD 部 分 输出 20) 
32 P54 (SEG19) 输入 与 输出 端口 54 (LCD 部 分 输出 19) 
33 P55 (SEG18) 输入 与 输出 端口 55 (LCD 部 分 输出 18) 1. 封装 :采用 64 
PERR FP 
34 P56 (SEG17) 输入 与 输出 端口 56 (LCD 部 分 输出 17) но 
CTMP86CM29BFG) 
35 P57 (SEG16) 输入 与 输出 端口 57 (LCD 部 分 输出 16) 与 64 引 脚 LQFP 
(TMP86CN29BUG) 、 
36 P70 (SEG15) 输入 与 输出 端口 70 (LCD 部 分 输出 15) _ 
64 引 脚 LQFP 
37 P71 (SEG14) 输入 与 输出 端口 71 (LCD 部 分 输出 14) (TMP86CM29LUG) 
2 用 途 : CMOS 
38 P72 (SEG13) 输入 与 输出 端口 72 (LCD 部 分 输出 13) А 
8 位 微 控制 器 
39 P73 (SEG12) 输入 与 输出 端口 73 (LCD 部 分 输出 12) з. 兼容 型 号 
TMP86FM29FG 
40 P74 (SEG11) 输入 与 输出 端口 74 (LCD 部 分 输出 11) (64 引 脚 QFP). 
41 P75 (SEG10) 输入 与 输出 端口 75 (LCD 部 分 输出 10) TMP86FM29UG 
(64 引 脚 LQFP) 
42 P76 (SEG9) 输入 与 输出 端口 76 (LCD 部 分 输出 9) 
43 P77 (SEG8) 输入 与 输出 端口 77 (LCD 部 分 输出 8) 
44 SEG7 „СО 部 分 输出 7 
45 SEG6 LCD 部 分 输出 6 
46 SEG5 LCD 部 分 输出 5 
47 SEG4 LCD 部 分 输出 4 
48 SEG3 LCD 部 分 输出 3 
49 SEG2 LCD 部 分 输出 2 
50 SEG1 LCD 部 分 输出 1 
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(2) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
51 SEGO LCD 部 分 输出 0 
52 COM3 LCD 公共 输出 3 
53 COM2 LCD 公共 输出 2 
54 COMI LCD 公共 输出 1 
р ФЕ, з FH 
55 сомо LCD 公共 输出 0 "封装 :采用 64 
引 脚 QFP 
56 V3 LCD 升 压 器 3 
ар (TMP86CM29BFG) 
57 V2 LCD 升 压 器 2 与 64 引 脚 LQFP 
58 V1 LCD 升 压 器 1 (TMP86CM29BUG) 、 
59 С1 ре Ж 64 引 脚 LQFP 
в, Ет (TMP86CM29LUG) 
2. 用 途 : CMOS 
61 P30 (DVO) 输入 与 输出 端口 30 〈 分 频 器 输出 ) 8 位 微 控制 器 
62 |P31 (TC3/PD03/PWM3) OA 
- 编程 分 频 器 输出 3/PWM3) TMP86FM29FG 
m = т (64 引 脚 QFP), 
输 =) #81 端 2 ЕЕ Е 4 ] 可 
ВРЕ 险 入 与 输出 端口 32 (定时 器 计数 器 4 ЧА /n TMP86FM29UG 
编程 分 频 器 输出 ， M4/ 可 编程 脉冲 发 生 器 输 _ 
63 TC DTW) “шш 14/PWM4/ 可 编程 脉冲 发 生 器 输 | (64 B] LQFP) 
i 4 
Baa 输入 与 输出 端口 33〈 定 时 器 计数 器 6 输入 /可 
64 TC6/PDOS7PWME7EPGG) 编程 分 频 器 输出 6/PWM6/ 可 编程 脉冲 发 生 器 输 
ЕУ 
70. ТМР86С528рЕС 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSS 地 
2 XIN 晶体 振荡 输 ГОД: e 
晶体 振荡 输入 〈 高 频 时 钟 ) 1. 封装 ,采用 80 
3 XOUT 晶体 振荡 输出 (高 频 时 钟 ) 引 脚 LQFP 
4 TEST 测试 2. 用途: CMOS 
5 Von 电源 8 位 微 控 制 器 
з. 兼容 型 号 : 
6 P21 (XTIN) 输入 与 输出 端口 21 (32.768kHz 晶体 振荡 输入 ) 
险 入 与 和 输出 端 z 晶体 振荡 输 
7 P22 (XTOUT) 输入 与 输出 端口 22 (32. 768kHz 晶体 振荡 输出 ) (80 引 脚 QFP)、 
8 РЕЅЕТ 复位 TMP86FS28DFG 
人 ПНЕ 80 LQFP), 
o 输入 与 输出 端口 20 (外 部 输入 中 断 5/ 停 止 模式 释放 | (80 JL LQFP) 
9 |р20 (INT5/STOP) 信号 输入 ) ТМР86Е528ЕС 
п 227 101 
(80 引 脚 QFP) 
10 P00 输入 与 输出 端口 0 
11 P01 输入 与 输出 端口 1 























































































































































































































































































































(2%) 
ШЕЕ, 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
9 BO CIR/ 输入 与 输出 端口 2 〈 外 部 中 断 3 输入 /可 编程 脉冲 
L о bd 
发 生 器 输出 10) 
13 AVpp 电源 
14 VAREF A 一 DD 转换 器 模拟 电压 输入 
15 P10 (AIN0) 输入 与 输出 端口 10 (模拟 输入 0) 
6 P11 (AIN1) 输入 与 输出 端口 11 (模拟 输入 1) 
7 Pl2 (STOP2/AIN2) 输入 与 输出 端口 12 (停止 信号 输入 2/ 模 拟 输入 2) 
18 P13 (STOP3/AIN3) ”输入 与 输出 端口 13 (停止 信号 输入 3/ 模 拟 输入 3) 
19 P14 (STOP4/AIN4) ”输入 与 输出 端口 14 (停止 信号 输入 4/ 模拟 输入 4) 
w ш ы 封装 :采用 80 
20 Р15 (STOP5/AIN5) ”输入 与 输出 端口 15 〈 停 止 信号 输入 5/ 模 拟 输入 5) 
引 脚 LQFP 
21 P16 (AIN6) 输入 与 输出 端口 16 (模拟 输入 6) | 2. HÆ: CMOS 8 
22 P17 (AIN7) 输入 与 输出 端 ЕТП „ш 
输入 与 输出 端口 17 (模拟 输入 7) ы же т H 
< Ж 谷 型 Ts 
23 AVSS Hi TMP86CS28FG (80 5| 脚 
24 P30 (INTO) 输入 与 输出 端口 30 〈 外 部 中 断 0 输入) ОЕР ), TMP86FS28DFG 
25 P31 (DVO) 输入 与 输出 端口 31 (分 频 器 输出 ) (89 5] ML ТОЕР), 
TEETE TMP86FS28FG (80 引 脚 
26 P32 输入 与 输出 端口 32 
ОЕР) 
27 P33 输入 与 输出 端口 33 
ee 输入 与 输出 端口 34 〈 串 行 数据 输出 /接收 数据 输入 
` 1) 
58 | pas аа 输入 与 输出 端口 35 〈 串 行 数据 输入 /发 送 数据 输出 
1) 
30 P36 (SCK) 输入 与 输出 端口 36 〈 串 行 时 钟 输入 与 输出 ) 
31 Тана CPO TN 输入 与 输出 端口 37 (定时 器 计数 器 10 输入 /外 部 
中 断 4 输入 ) 
32 [P40 (SEG39/INT1) ASE 
ü 1 A) 
аъ paq Срез) 输入 与 输出 端口 41 (LCD 部 分 输出 38/ 外 部 中 断 








2 输入 ) 
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(2%) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
M P42 输入 与 输出 端口 42 (LCD 部 分 输出 37/ 可 编程 
(SEG37/PPG11) | 脉冲 发 生 器 输出 11) 
P43 输入 与 输出 端口 43 (LCD 部 分 输出 36/ 定 时 器 
(SEG36/TC11) 计数 器 11 输入 ) 
36 P44 (SEG35) 输入 与 输出 端口 44 (LCD 部 分 输出 35) 
37 P45 (SEG34) 输入 与 输出 端口 45 (LCD 部 分 输出 34) 
38 P46 (SEG33) 输入 与 输出 端口 46 (LCD 部 分 输出 33) 
39 P47 (SEG32) 输入 与 输出 端口 47 (LCD 部 分 输出 32) 
tA Ez A p уш z ` у 7.9 м. ум. уы 
险 入 与 输出 端口 50 (LCD 部 分 输出 31/ 发 送 数 
40 P50 (SEG31/TXD0) Е шш 
据 输出 0) 
тах 在 全 ца ин E ` 2 л k 
险 入 与 输出 端口 51 (LCD 部 分 输出 30/4% 
41 P51 (SEG3O/RXDO " . AEA E S0 s 
据 输入 0) 
И P52 (SEG29/TC3/ 输入 与 输出 端口 52 (LCD 部 分 输出 29/ 定 时 器 1. 封装 :采用 80 5] 
PDO3/PWM3) 计数 器 3 输入 /可 编程 分 频 器 输出 3/PWM3) 脚 LQFP 
ps3 CSEG28/TC4/| 输入 与 输出 端口 53 CLCD 部 分 输出 28/ 定 时 器 | 2. HHR. CMOS 8 位 
о hs F 4 аш 
3 二 DTDEWRLDBEGT| 计数 器 4 输入 /可 编程 分 频 器 答 出 4/PWM4/ 可 编 微 控制 器 
4/PPG4 Еа 4) 3. 兼容 型 号 : 
a х ass TMP86CS28FG 
Р Р54 (SEG27/TC5/ 输入 与 输出 端口 54 (LCD 部 分 输出 27/ 定 时 器 езда 
4 == — тшн е | (80 引 脚 QFP), 
EDO57EWM5) | 计数 器 5 输入 /可 编程 分 频 器 输出 5/PWM5 输出 ) О 
TMP86FS28DFG 
tA A Бу сс -DD YR AN 人 (H әт HF Bu 
P55 (SEG26/TC6/ 痊 入 与 答 出 端口 55 (LCD 部 分 输出 26/ 定 时 器 (80 引 脚 LQFP) 、 
45 РЖ il 编程 分 3 ГЛ HT 2 
DOS DW VED) 计数 器 6 输入 /可 编程 分 频 器 输出 6/PWM6/ 可 编 ТМР86ЕЅ28ЕС (80 8] 
1а К ‚> HE 
程 永 冲 发 生 器 输出 6) 脚 QFP) 
46 Р56 (SEG25) 输入 与 输出 端口 56 (LCD 部 分 输出 21) 
47 P57 (SEG24) 输入 与 输出 端口 57 (LCD 部 分 输出 24) 
48 P60 (SEG23) 输入 与 输出 端口 60 (LCD 部 分 输出 23) 
49 P61 (SEG22) 输入 与 输出 端口 61 (LCD 部 分 输出 22) 
50 P62 (SEG21) 输入 与 输出 端口 62 (LCD 部 分 输出 21) 
51 P63 (SEG20) 输入 与 输出 端口 63 (LCD 部 分 输出 20) 
52 P64 (SEG19) 输入 与 输出 端口 64 (LCD 部 分 输出 19) 
53 P65 (SEG18) 输入 与 输出 端口 65 (LCD 部 分 输出 18) 
54 P66 (SEG17) 输入 与 输出 端口 66 (LCD 部 分 输出 17) 
55 P67 (SEG16) 输入 与 输出 端口 67 LCD 部 分 输出 16) 
56 P70 (SEG15) 输入 与 输出 端口 70 (LCD 部 分 输出 15) 
57 P71 (SEG14) 输入 与 输出 端口 71 (LCD 部 分 输出 14) 


































































































































































































































































































































































































(2) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
58 P72 (SEG13) 输入 与 输出 端口 72 (LCD 部 分 输出 13) 
59 P73 (SEG12) 输入 与 输出 端口 73 (LCD 部 分 输出 12) 
60 P74 (SEG11) 输入 与 输出 端口 74 (LCD 部 分 输出 11) 
61 P75 (SEG10) 输入 与 输出 端口 75 (LCD 部 分 输出 10) 
62 P76 (SEG9) 输入 与 输出 端口 76 (LCD 部 分 输出 9) 
63 P77 (SEG8) 输入 与 输出 端口 77 (LCD 部 分 输出 8) 
64 P80 (SEG7) 输入 与 输出 端口 80 (LCD 部 分 输出 7) 
65 P81 (SEG6) 输入 与 输出 端口 81 (LCD 部 分 输出 6) 1. 封装 :采用 80 5] 
66 P82 (SEG5) 输入 与 输出 端口 82 (LCD 部 分 输出 5) M LQFP 
67 P83 (SEG4) 输入 与 输出 端口 83 (LCD 部 分 输出 4) ын 
微 控 制 器 
68 P84 (SEG3) 输入 与 输出 端口 84 (LCD 部 分 输出 3) 3 兼容 型 号 ， 
69 Р85 (SEG2) 输入 与 输出 端口 85 (LCD 部 分 输出 2) TMP86CS28FG 
70 P86 (SEG1) 输入 与 输出 端口 86 (LCD 部 分 输出 1) (80 引 脚 QFP)、 
71 P87 (SEG0) 输入 与 输出 端口 87 (LCD 部 分 输出 0) КН s 
(80 引 脚 LQFP) 、 
12 COM3 LCD 公共 输出 3 TMP86FS28FG (80 引 
73 COM2 LCD 公共 输出 2 脚 QFP) 
74 COMI LCD 公共 输出 1 
75 COMO LCD 公共 输出 0 
76 V3 LCD FHE k 3 
77 V2 LCD ЖЖ 2 
78 У1 LCD FHE 4È 1 
79 С1 LCD 升 压 器 〈 接 电容 ) 1 
80 Со LCD 升 压 器 〈 接 电容 ) 0 
71. ТМР86ЕН12МС 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSS 地 
2 XIN 晶体 振荡 输入 (高 频 时 钟 ) 
3 XOUT 晶体 振荡 输出 (高 频 时 钟 ) 1. 封装 :采用 
4 TEST 测试 SOSIA SSOE 
- i 2. Hë : CMOS 
š Voo Е 8 位 微 控制 器 
6 P21 (XTIN) 输入 与 输出 端口 21 (32. 768kHz 晶体 振荡 输入 ) 
7 P22 (ХТООТ) 输入 与 输出 端口 22 (32. 768kHz 晶体 振荡 输出 ) 
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(Ж) 
| 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
8 RESET 复位 
输入 与 输出 端口 20 (外 部 输入 中 断 5/ 停 止 模式 释放 
9 | P20 (INT5/STOP) | ,~ 
信号 输入 ) 
输入 与 输出 端口 14 (定时 器 计数 器 1 输入 /外 部 中 断 
10 P14 (ТСІЛМТА) 
4 输入 ) 
1 P00 (TXD) 输入 与 输出 端口 0 (异步 发 送 数 据 输出 ) 
输入 与 输出 端口 1 〈 串 行 串 行 存储 器 模式 控制 输入 / 
2 | P01 (BOOT/RXD) И 
异步 数据 接收 输入 ) 
13 P02 (SCK) 输入 与 输出 端口 2 〈 串 行 时 钟 输 入 与 输出 ) 
4 P03 (SD 输入 与 输出 端口 3 〈 串 行 数 据 输 入 ) 
5 P04 (SO) 输入 与 输出 端口 4 〈 串 行 数据 输出 ) 
6 P05 (TC7) 输入 与 输出 端口 5 〈 定 时 器 计数 器 7 输入 ) 
i 输入 与 输出 端口 6 (可 编程 脉冲 发 生 器 输出 1/ 外 部 
17 | P06 (PPG1/INT1) 
中 断 1 输入) 
i 输入 与 输出 端口 ?7( 可 编程 脉冲 发 生 器 输出 2/ 外 部 
18 | P07 (PPG2/INT2) 
中 断 2 输入 ) 
Š Р10 (TC3/ 输入 与 输出 端口 10 〈/ 定 时 器 计数 器 3 输入 /可 编程 1. 封装 :采用 
PDO3/PWM3) 分 频 器 输出 3/PWM3) 30 引 脚 SSOP 
P11 (TC4/ 输入 与 输出 端口 11 〈 定 时 器 计数 器 4 输入 /可 编程 分 2. 用 途 :CMOS 
PD04/PWM4/PPG4) | 频 器 输出 4/PWM4/ 可 编程 脉冲 发 生 器 输出 4) 8 位 微 控 制 器 
21 P12 (DVO) 输入 与 输出 端口 12 〈 分 频 器 输出 ) 
输入 与 输出 端口 13 〈 外 部 中 断 3 输入 /可 编程 脉冲 发 
22 P13 (INT3/PPG) Ө 
生 需 输出 ) 
СЕ 输入 与 输出 端口 30 (模拟 信和 号 输入 0/ 定 时 器 计数 器 
23 | P30 (AIN0/EMG) ú 
紧急 停止 输入 ) 
输入 与 输出 端口 31 (模拟 信号 输入 1/ 外 部 中 断 0 输 
24 P31 (AIN1/INT0) 
人 ) 
25 P32 (AIN2) 输入 与 输出 端口 32 (模拟 信号 输入 2) 
输入 与 输出 端口 33 (模拟 信号 输入 3/ 停 止 信号 输入 
26 | P33 (AIN3/STOP0) 5 
7 输入 与 输出 端口 34 (模拟 信号 输入 4/ 停 止 信号 输入 
27 | P34 (AIN4/STOP1) 
_ _ 输入 与 输出 端口 35 (模拟 信号 输入 5/ 停 止 信 号 输入 
28 | P35 (CAIN5/STOP2) u 
加 输入 与 输出 端口 36 (模拟 信号 输入 6/ 停 止 信 号 输入 
29 | P36 (AIN6/STOP3) ü 
30 P37 (AIN7) 输入 与 输出 端口 37 (模拟 信号 输入 7) 
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72. TMP87C814N 
3 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 





н 





8 位 高 击 穿 电 压 输入 与 输出 50 CVET 数字 驱动 器 输 






























































P50 (G15) 
出 15) 
alana 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 51 (УЕТ 数字 驱动 器 输 
о т 
出 14) 
а 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 52 (VFT 数字 驱动 器 输 
о 
出 13) 
ОРБИТУ" 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 53 (VFT 数字 驱动 器 输 
о хі 
出 12) 
_ кү 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 54 СУЕТ 数字 驱动 器 输 
о о; т 
出 11) 
К» 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 55 (VFT 数字 驱动 器 输 
оо т 
出 10) 
кы 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 56 CVET 数字 驱动 器 输 
о т 
шз) 该 集成 电路 为 
该 集成 电路 为 
р 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 57 CVET 数字 驱动 器 输 | CMOS 8 位 微 处 
出 8) ЖШ. ЖШ 64 
P70 (67/80) 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 70 CVET 数字 驱动 器 输 人 
ы; 出 7/VFT 段 驱动 器 输出 0) “олш. 


2-44 所 示 (以 








8 位 高 击 穿 日 


H 6/VFT В 


(VFT 数字 驱动 器 输 | 美 的 KD21/25 
型 微波 炉 为 例 ) 


P71 (G6/S1) 











(VFT 数字 驱动 器 输 


8 {утар 2 


Р72 (С5/52) 
出 5/VFT 








8 位 高 击 穿 日 出 73 (VFT 数字 驱动 器 输 


P73 (G4/S3) 
H 4/VFT É 











8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 74 (VFT 数字 驱动 器 输 
a 


P74 (G3/S4) ы ua 
出 З/УЕТ 段 驱 动 器 输出 4) 





8 位 高 击 穿 电压 输入 与 和 输出 75 (VFT 数字 驱动 器 输 
з. 


Р75 (С2/55) еве 
出 2/VFT 段 驱 动 器 输出 5) 





л 


(VFT 数字 驱动 器 输 


8 位 高 击 穿 电 


出 1/УЕТ 段 驱动 器 输出 6) 





P76 (G1/S6) 











8 位 高 击 穿 电压 输入 与 和 输出 77 CVET 数字 驱动 器 答 


P77 (G0/S7) 
H 0/VFT В 












































8 位 高 击 穿 电 压 输入 与 输出 80 СУЕТ 段 驱 动 器 输出 
8) 


Р80 (58) 
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( 续 ) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
8 位 高 击 穿 电 压 输 入 与 输出 81 CVET 段 驱动 器 输出 
18 P81 (S9) 
9) 
8 位 高 击 穿 电 压 输 入 与 输出 82 CVET 段 驱动 器 输出 
19 P82 (S10) 
10) 
8 位 高 击 穿 电 压 输 入 与 输出 83 CVET 段 驱动 器 输出 
20 P83 (S11) 
11) 
8 位 高 击 穿 电 压 输 入 与 输出 84 CVET 段 驱动 器 输出 
21 P84 (S12) 
12) 
8 位 高 击 穿 电 压 输 入 与 输出 85 CVET 段 驱动 器 输出 
22 Р85 (513) 
13) 
8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 86 (外 部 中 断 输 入 3/ 
23 P86 (INT3/S14) b e 
МЕТ 段 驱 动 器 输出 14) 
Р ВАР АР аЛ) 8 位 高 击 穿 电压 输入 与 输出 87 〈 分 频 器 输出 b/ VET 
4 515 А 该 集成 电路 为 
段 驱 动 器 输出 15) 该 集成 电路 为 


















































CMOS 8 位 微 处 
25 VKK МЕТ 驱动 电源 JE ik ЖЛ] 64 
% P30 (SCK) 4 930 A S301B30 30 СРЕТНА A 3011) су 

用 电路 如 图 
27 P31 (SD 4 位 输入 与 输出 端 31 〈 串 行 数 据 输 入 ) 2-44 所 示 (以 
28 P32 (SO) 4 位 输入 与 输出 端 32 〈 串 行 数据 输出 ) 美 的 KD21/25 

型 微波 炉 为 例 ) 


4 位 输入 与 输出 端 33 (14 位 PWM 输出 14/8 位 
P33 (PWMI4/ 


29 ___ | PWM 输出 8/8 位 可 编 分 频 器 输出 /定时 与 计数 器 输入 
PWM8/PDO/TCD | 1, 





3 位 输入 与 输出 20〈 外 部 中 断 输入 5/ 停 止 模式 释放 





30 | P20 (INT5/STOP) 























信号 输入 ) 
31 TEST 测试 
32 VSS 地 
33 XIN 晶体 振荡 输入 
34 XOUT 晶体 振荡 输出 
35 RESET 复位 
36 P21 (XTIN) 3 位 输入 与 输出 21 (外 部 晶体 振荡 输入 ) 
37 P22 (XTOUT) 3 位 输入 与 输出 22 〈 外 部 晶体 振荡 输出 ) 











38 P10 (INTO) 8 位 可 编程 输入 与 输出 10 (外 部 中 断 输入 0) 


































































































































































































( 续 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
Р11 (INT1) 8 位 可 编程 输入 与 输出 11 〈 外 部 中 断 输入 1) 
8 位 可 编程 输入 与 输出 12 (外 部 中 断 输入 2/ 定 时 与 
P12 (INT2/TC1) a 
计数 器 输入 1) 
P13 (DVOa) 8 位 可 编程 输入 与 输出 13 (分 频 器 输出 a) 
P14 (PPG) 8 位 可 编程 输入 与 输出 14 (可 编程 脉冲 发 生 器 输出 ) 
P15 (TC2) 8 位 可 编程 输入 与 输出 15 (定时 与 计数 器 输入 2) 
P16 8 位 可 编程 输入 与 输出 16 
45 P17 8 位 可 编程 输入 与 输出 17 
P00 8 位 可 编程 输入 与 输出 0 
P01 8 位 可 编程 输入 与 输出 1 
P02 8 位 可 编程 输入 与 输出 2 
P 8 位 可 编程 输入 与 输出 
03 H 程 输 йін 3 Жа, 
Шш оса CMOS 8 位 微 处 
P04 8 位 可 编程 输入 与 输出 4 理 器 ,采用 64 
引 脚 SDIP， 应 
5 立 可 编程 输入 与 输出 5 | 
P05 8 位 可 编程 j À. 与 输出 5 J 电 路 如 图 
P06 8 位 可 编程 输入 与 输出 6 2-44 所 示 (以 
的 KD21/25 
у. T зн tA ^з. LH 
р 位 本 编程 输入 二 输出 型 微波 炉 为 例 ) 
54 P60 (AIN0) 8 位 可 编程 输入 与 输出 60 (A -DD 转换 器 模拟 输入 0) 
55 P61 (AIN1) 8 位 可 编程 输入 与 输出 61 (A -DD 转换 器 模拟 输入 1) 
56 P62 (AIN2) 8 位 可 编程 输入 与 输出 62 (A -DD 转换 器 模拟 输入 2) 
57 P63 (AIN3) 8 位 可 编程 输入 与 输出 63 (A -DD 转换 器 模拟 输入 3) 
58 P64 (AIN4) 8 位 可 编程 输入 与 输出 64 (A -D 转换 器 模拟 输入 4) 
59 P65 (AIN5) 8 位 可 编程 输入 与 输出 65 (A -DD 转换 器 模拟 输入 5) 
60 P66 (AIN6) 8 位 可 编程 输入 与 输出 66 (A -D 转换 器 模拟 输入 6) 
61 P67 (AIN7) 8 位 可 编程 输入 与 输出 67 (A -D 转换 器 模拟 输入 7) 
62 VASS 地 
63 VAREF 模拟 参考 电压 输入 
64 Урр 电源 (十 5V) 
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RA3=4.7x11 START? 
STOP T 
| = CLOCK | | 
REEURN T 
= РМС 
DECT: 
1 - =. MEMORYT, 
Ур + СК 
б MOCROT 
1 1 RA3=47kx17 RA2=47kx8 m = ENUT. 
2 TMP87C814 T 
3 04 С19-28 
4 lpso Von 300210 
š 21051 улке HF = - 
2 =|pS2 VASS 6v , Р Aja 
了 45 Бы 1 4148 4148 4148 
8 ры. ej ө) то] o e 105 06 
9 Glpss res? =} 5R 58Ү) AY-RY3 
io Дк ыа = п 
D 91257 Pee а = 
IP21 Pe2| 56 = TRIZ 
中 | H3 1055 6155 TRII aoo 
Е. | P23 р6054 š H 
ТЕ SP Рт 23 юч 
17 105 тр у 
E Ts pos | R219 
IP27 PO с 
19 1б pos 00 49 Hy 1% R36 
20 lo pols > TRS 
21 1850 во RI 1+ D ! 
22 1931 poo = ПЧ 
||| 25 20.4 pis RIS 5 tvo? b 
24 Эз вв AT kas iá ТОК i ei | 
25 22645 рн = rorl2V 工 i04 =@ 
26 23h44 руці RIZ = 业 
21 241.56 р13141 100 = ы 
29 25р тз 
350 l rk puls - 
51 Vpb 530 P10| 57 R22 
55 R20 P31 P244 45y R23 4.7k 
|32 291035 р2136 +у RAA29 4 下 | Rat 
的 10k 30| p20 RESET 35 Zd 47k | 1 
B +5V ESTXouT T Ss R35| = 
і 3 33 
? vss XIN 93 | 7 
Cll ГКЗ = SEO = 
бт ПЖ 7 2552 г Ra 
= 16У pe R6 š т м 
zł} МА! ik ka еу 
з = |: 
| SV Ipo R Lei lo zz2 ' 
750 T104 тї, ' P R16 
м L 4 | [сей tas 
= 10pF/16V 
图 2-44 TMP87C814N 应 用 电路 图 
73. TMP87C846N 
引 脚 电压 电阻 
1 е, н 
“| 引 脚 符号 引 脚 功能 & W 
号 /V “(R—/R+)/kQ 
PITE EA 该 集成 电路 为 
ү B 行 数据 输出 ) 8 位 可 编程 输入 ls рии 
1 | (HSO) P77 Б 0.45 5.51/11. 81 | CMOS 8 位 微 控制 
1 亲口 77 器 ， 采 用 42 引 脚 
SDIP， 应 用 在 微 
行 时 钟 输出 ) 8 位 可 编程 输入 йу" Б. ЮЖ Е 
2 (НСК) P76| . W 0.45 5.52/11.8 > АЁ ЕЕ 
° ШУП 76 格兰仕 品牌 
WD900Y 型 微波 炉 
i _ 行 数据 输出 ) 8 位 可 编程 输入 | | - 上 测 得 。 内 部 结构 
3 | (SO) P75 ГУБ 4.67/4.72| 5.31/90.0 框图 如 图 2 - 45 
所 示 






















































































































































































































































































(2) 
电压 电阻 К 
д | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
号 /V (R—/R+)/kQ 
( 串 行 数据 输入 ) 8 位 可 编程 输入 
4 | (SD P74 | ` 67/4.72| 5.31/90.01 
与 输出 端口 74 
〈 串 行 时 钟 输 入 与 输出 ) 8 位 可 编 
5 | (SCK) P73 72/4.82| 5.31/90. 0 
程 输入 与 输出 端口 73 
(8 位 可 编程 分 压 器 输出 /8 位 PWM 
(PDO/PWM) 
6 输出 ) 8 位 可 编程 输入 与 输出 端 |4. 72/4.82| 5.31/90. 01 
P72 
口 72 
(外 部 中 断 输 入 ) 8 位 可 编程 输入 
7 [ANTO P71| 4.72/4.82| 5.31/90. 0 
与 输出 端口 71 
(INT3/TC3)| (外 部 中 断 输 入 3/ 定 时 /计数 器 3 WW 
8 、 w; ч 66/4.72| 5.31/90.01 
P70 A) 8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 70 
9 P07 8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 07 4. 34 5.51/90. 01 
10 P06 8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 06 4. 29 5.51/90. 01 
11 P05 8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 05 4. 02 5.51/90. 01 该 集成 电路 为 
12 P04 8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 04 5.51/90. 01 SMOS 8 位 微 控制 
- 器 ， 采 用 42 引 脚 
13 P03 8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 03 5.51/90.01 | SDIP， 应 用 在 微 
14 P02 8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 02 4. 33 5.51/90.01 | 波 炉 上 。 此 数据 在 
5 Pol 8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 01 4. 34 5.51/90. 0 人 
Y ] EJ 30) ПЛ 4. 54 . .Ol ` 
M E FAY HY cD УП WD900 Y 型 微波 炉 
16 P00 8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 00 5. 02 5.51/90.01 | 上 测 得 。 内 部 结构 
17 TEST 测试 0 0/0 框 图 如 图 2 - 45 
所 示 
18 | RESET 复位 信号 输入 5. 06 5.11/11. 52 
19 ХІМ 高 频 时 钟 谐 振 器 连接 1. 81 5. 61/90. 01 
20 XOUT 高 频 时 钟 谐振 器 连接 2.04 5.61/90.0 
21 |(VASS) VSS 0 0/0 
22| VAREF 模拟 参考 电压 输入 5. 08 3.81/18. 01 
8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 60 
23 |P60 (AINO | у, 5.05 5. 32/90. 0 
(模拟 输入 0) 
8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 61 
24 |P61 (AIND | aa 5.05 5.22/90. 01 
(模拟 输入 1) 
8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 62 
25 |P62 (AIN2)| u. 5. 05 5. 22/90. 01 
(模拟 输入 2) 
8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 63 
26 |P63 (AIN3)| у, 5. 05 5.22/90. 01 
(模拟 输入 3) 
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( 续 ) 
引 脚 电压 电阻 、 
цо | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
号 /V (R—/R+)/kQ 
8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 64 _ 
27 |P64 (AIND)| 5.04 5.41/90. 01 
(模拟 输入 4) 
_ _ 8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 65 
28 |P65 (CAIN5)| 0. 02 5. 41/11. 8 
(模拟 输入 5) 
8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 66 
29 |P66 (CAIN6)| 0. 43 5.51/11.8 
(模拟 输入 6) 
8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 67 
30 | PeY (САТЧУ eaa 2. 54 5. 31/90.0 
(模拟 输入 7) 
| [ьо es 8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 10 АЕ sió 
3 0 То А 5.61/90. 01 
(外 部 中 断 输入 0) 
z А 8 位 可 编程 输入 与 输出 端 1 о Ре 
32 |P11 (INTI 5.05 5.51/90. 01 
? БЕГ БА 
(外 部 中 断 输入 1) 该 集成 电路 为 
КЕ 8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 12 CMOS 8 位 微 控制 
33 0. 83 5.61/90.01 | ж, ж] 42 引 脚 
(INT2/TC1)| (外 部 中 断 输入 2/ 定时 /计数 器 2) 
SDIP， 应 用 在 微 
8 位 可 编程 输入 与 输出 端 3 КЕ 波 炉 上 。 此 数据 在 
34 | P13 (DVO) A 0. 02 5.51/11. 8 Z 
(分 压 器 输出 ) 格兰仕 品牌 
WD900Y 型 微波 炉 
8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 14 ma y 
35 PH PPO | ы, кй ' 5.07 5.41/52.2 | 上 测 得 。 内 部 结构 
可 编程 脉冲 发 生 器 输出 ) 框图 如 图 2 — 45 
8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 15 Ma 
36 | P15 (TC2) 5. 5.05 5.41/90. 0 
(定时 /计数 器 2) 
37 Р16 8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 16 0. 02 5.51/11. 81 
38 Р17 8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 17 0. 02 5.52/11,8 
P20 3 位 输入 与 输出 端口 20 (外 部 中 
39 EN 2. 55 5. 31/35. 0 
(NT5/STOP)| 断 输入 5/ 停 止 模式 释放 信号 输入 ) 
3 位 输入 与 输出 端口 21 (谐振 器 
40 |P21 (XTIN) 1. 89 5.51/90. 01 
输入 ) 
P22 3 位 输入 与 输出 端口 22 (谐振 器 
41 2. 53 5.51/90. 0 
(XTOUT) | 输出 ) 
42 VDD 电源 5. 08 3.81/18.01 
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1] 1: 
ЖЕ ТН 数据 存储 器 程序 计数 器 
ALU (RAM) 
寄存 器 组 Г] 
_ — МЕРА 
待机 控制 器 шы Í | — 
yr 16 位 81 rB Fe — сд) 
бс, ‚зг ШИ 串 行 接口 | ПЕ 
高 频 | ы тст ТС? || тез] TCS | [SIO [ASO] [rr Reeiste 
„А $ ] l { nst.Register] 
edi Ч 
n Inst.Decode: 
СЕ TE KOX 
P2| 8 位 A-D Р] 
T 
| | ү O == 
= VAREF PD 
з ASS to 
P20 Р10 


74. ТМ51000 


引 脚 符号 


引 脚 功能 


TMP87C846N 内 部 结构 





[ЕЗ] 








R8 


上 端 8〈 锁 存 或 缓冲 ) 





bb 端 9( 锁 存 或 缓冲 ) 








H 端 10 〈 锁 存 或 缓冲 ) 





m 








洋 





洋 





片 机 ， 
有 中 央 处 理 器 (CPU), 2KB 








的 





+S] 





> 
те 


at 


LA 代码 转 


ЇЙ.) 
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LA 代码 转 


№) 


所 示 为 应 





3 
EE. 


LA 代码 转 


№) 
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LA 代码 转 


换 ) 
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LA 代码 转 


换 ) 





Fa 
БЕ. 


LA 代码 转 


换 ) 
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LA 代码 转 








换 ) 





该 集成 电路 为 4 位 PMOS 单 




















采 用 


28 引 脚 DIP， 内 





ШЛА АЛ в 








(ROM). 





28bit 随机 存 取 存 
储 器 (КАМ) 等 。 图 2 - 46 











H E HE m h 600W 电 





脑 控制 微波 炉 上 的 电路 截图 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
17 00 输出 端 0〈 锁 存 或 PLA 代码 转换 ) 
18 OSC1 振荡 器 信号 1 
19 OSC2 振荡 器 信号 2 
该 集成 为 4 位 PMOS 单 
20 VSS 地 а m 电路 为 位 
片 机 ,采用 28 引 脚 ОР. A 
2 输出 端 0( 锁 存 或 缓 
21 RO їй o 〈 锁 存 或 缓冲 ) 有 中 央 处 理 器 (CPU)、2KB 
22 R1 输出 端 1( 锁 存 或 缓冲 ) 的 用 户 程 序 只 读 存 储 器 
23 R2 输出 端 2〈 锁 存 或 缓冲 ) (ROM). 128B 随机 存 取 存储 
25 k o Д г 
24 R3 输出 端 3 GURE ae (RAMI Pe E2 о 
>” pm 示 为 应 用 在 某 品 牌 600 W 电脑 
25 R4 输出 端 4〈 锁 存 或 缓冲 ) КОР " 
ыш ы 控制 微波 炉 上 的 电路 截图 
26 R5 输出 端 5 〈 锁 存 或 缓冲 ) 
27 R6 输出 端 6 〈 锁 存 或 缓冲 ) 
28 R7 输出 端 7〔( 锁 存 或 缓冲 ) 
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lepi 
о 
-15V 
dAd À TONG 1R1403 
控制 上 作 时 间 үт -15V ОТЕТ 一 
o R7 9 
КП] ÑZ R36 
R8 0706050403 0201 D0 
о L vpi R 
-15V OSC2 RI Ё] 
控制 磁 控 管 高 压 ra €F OSC1 R2 8 
б а VSS TMS1000 R3 ñ 
K2| у Ró o Vec R4 
RS ISV Rs R5 
° 6 VD2 C003 RG 
24V R? - x 
= RIO кү K2 K4 K5 Z SZ SZ vD24—-vD28 
Q2 D2 | 
2. 不 32 
i бэсе) P 1 š Е 
' 
р яв 
50117. 门 开关 Е 






































图 2-46 TMS1000 应 用 电路 图 














75. TPL9201 
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| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ZVS 零 电 压 同 步 
2 OUTI1 氏 边 输出 1 
3 OUT2 氏 边 输出 2 
4 OUT3 氏 边 输出 3 
5 OUT4 氏 边 输出 4 
1. 封装 : 采用 20 引 脚 封 装 
6 OUT5 氏 边 输出 5 2, 1 Ж: 微 深 制 器 电源 和 多 
低 侧 驱动 器 
7 OUT6 氏 边 输出 6 3. 应 用 领域 : 微波 炉 、 洗 硫 
机 、 空 调 器 机 组 、 冰 箱 、 洗 衣 机 
8 OUT7 氏 边 输出 7 1. 关键 参数 : Ух (ШАШ 
JE) XH 7 ~ 18У, MOSI/NCS/ 
9 J Bi эй нува 
9 OUT8 氏 边 输出 8 SCLK/EN1 引 脚 的 Vi GZ $ f 
入 低 电 平 ) 50. 8У, Ун (逻辑 
10 GND 也 输入 高 电 平 ) 为 2.4V、RDE- 
LAY 引 脚 的 Tour (输出 电流 ) 
11 GND 为 18 一 28 (典型 值 ) 一 48nA、 
OUT 引 脚 的 Vour (输出 电源 ) 
12 EN1 启用 /禁用 为 4.75 一 5 (典型 值 ) 一 5. 25V、 
TivouTLIMIT (输出 短路 电流 ) 
13 RDELAY 上 电 复 位 延迟 为 200mA、ZVS 引 脚 的 VsyNTrH 
(同步 转换 电压 ) 为 0.4 一 0.75 
4 RST 上 电 复 位 输出 (典型 值 ) 一 1.1V、TsvN (输入 
激活 电流 ) 为 2mA 
5 MOSI 串 行 数据 输入 5. 贴 片 代码 : PL201 
6. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
6 NCS 串 行 选择 如 图 2 -47 所 示 
7 SCLK 串 行 时 钟 数据 同步 
18 5Voui 调整 输出 
19 Vin 电压 源 未 输入 
20 SYN 零 检 测 交流 输入 
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TRIED A urs 
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x MES (150A 
око Hiks (1504—19 
19 
| —| PMOS 
N: ЕЗ ` = 
一 一 | 门 驱动 与 控制 Ж 1& SVour 
[ТҮРЕ m 
Ка Ее 
GND 
10 y 
ҳу ад VREF 
| 电压 监控 器 -一 一 RST 
SN z = 11 Rar 
[=e 
б ш 15RDELAY 
SYN жо = Ps ol o ZVS 
20 全 民 
本 ШЕ? 
图 2-47 ТРІ.9201 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
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| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BO_OUTZ JT HB, Tá ZS f 
1. 封装 : 采用 20 5] 
2 OUTI1 氏 边 输出 1 脚 封装 
2. 用途: 微 控制 器 
3 OUT2 氏 边 输出 2 电源 和 多 低 侧 驱动 器 
3. 应 用 领域 : 空调 
4 OUT3 氏 边 输出 3 ñ HL H. W£ Dú BL. К 
箱 、 微 波 炉 、 洗 衣 机 
5 OUT4 氏 边 输出 4 4. 关键 参数 :VN( 输 
入 电压 ) 为 7 一 18V、 
6 OUT5 氏 边 输出 5 MOSI/NCS/SCLK/EN1 
引 脚 的 Vu (逻辑 输入 低 
7 OUT6 氏 边 输出 6 电 平 ) X 0. 8V, V (22 
辑 输入 高 电 平 ) 为 
8 OUT7 氏 边 输出 7 2.4V.RST 引 脚 的 VoL 
( 低 电 平 逻辑 输出 ) 为 
9 OUT8 氏 边 输出 8 0.4V.Vr (禁用 复位 阔 
值 ) 为 4.25 一 4.5V、VT 
10 GND Ü (启用 复位 阅 值 ) 为 
3. 3 一 3.75V、RDELAY 
11 МС SGUN 引 脚 的 Tour (输出 电 
流 )18 一 28( 典 型 值 ) 一 
12 EN1 启用 与 禁 ) 48A OUT 引 脚 的 Vor 
(输出 ON) 为 0.4 一 
13 RDELAY 上 电 复 位 延迟 0.7V. lon (输出 泄漏 ) 
为 2pA, 5Vour 引 脚 的 
4 RST 上 电 复 位 输出 输出 电源 电压 为 上.75 一 
5( 典 型 值 ) 一 5. 25V、 限 
5 MOSI 串 行 数据 输入 制 输出 短路 电流 为 
200mA、BO 引 脚 的 
6 NCS 芯片 选择 BOV nes ( 掉 电 检测 阅 
f) 为 1.3У, ВО ` 
7 SCLK 串 行 时 钟 数据 同步 OUTZ 引 脚 的 Vo GE 
辑 低 电 平 输出 ) 为 0.4V 
18 SVour 调整 输出 5. 贴 片 代码 ， PL202 
6. 引 脚 排列 及 内 部 
19 Vin 电压 源 未 输入 结构 框图 如 图 2 — 48 
所 示 
20 BO 阔 值 设置 掉 电 输入 
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20 1 
r 1 
| | 
| | 
| | 
| | 
1 1 
I 10 
OUTI 
ENI Tz -eeni $ H N 
г OUTI at 
v 150mA Y 
[iooko ЦН? (150mA 3 OU 12 
НЗ 〈150mAi [OU 
= 输出 4 soma jH 0974 
| 输出 5 (150тА)—16 
SCLK -L 输出 6 (150ma) [7]OUT6 
TUN 出行 寄存 器 ШУ soma) 0017 
MOSIA 输出 8 (15s0mA)—[ 9 JOUT8 
Uiooko 
VIN 
19 
| _| PMOS 
тр ККА 33 li| = Т8 5Voyr 
ner Ea 
GND 
1 中 +— жар 
— ue | 一 RST 
Өң a 岂 压 监控 只 了 ПКТ 
Коуз! | 
jia ба TSIRDELAY 
ВО | 
12V — BO OUTZ 
2-48 TPL9202 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
77. ULN2003ADR 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
IB 输入 端 1 ULN2003ADR 是 双 列 16 5] 
5 7 АЗЫ 2 SOIC 封装 ，NPN 3 ñ IK £ ЦИ 5) 
2B йй Л. у ЖЕ 
ШАА 器 芯片 。 芯 片 内 部 资源 丰富 ， 
3 3B 输入 端 3 七 个 硅 NPN 型 达 林 顿 晶体 管 和 
n IB тети 一 个 消除 线圈 反 电动 势 的 二 极 管 
组 成 ， 可 用 以 驱动 继电器 ， 应 
5 5B 输入 端 5 va 
在 松下 变频 微波 炉 上 。 应 用 电路 
6 6B 输入 端 6 如 图 2 -49 所 示 











































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
7 7B 输入 端 7 
8 E 接地 
ULN2003ADR 是 双 列 16 | JH 
9 COM 公共 端 Е 
SOIC 封装 ，NPN J ñi IK E Д zJ 
10 “° ыш 器 芯片 。 芯 片 内 部 资源 丰富 ， 
11 6C 输出 端 6 七 个 硅 NPN 型 达 林 顿 晶体 管 和 
2 5C 输出 端 5 一 个 消除 线圈 反 电动 势 的 二 极 管 
组 成 ， 可 用 以 驱动 继 应 用 
М 4С 输出 端 4 组 成 ， 可 用 以 驱动 继电器 ， 应 用 
Е 在 松下 变频 微波 炉 上 。 应 用 电路 
4 3C 出 端 3 R 
дыша 如 图 2 -49 所 示 
5 2C 输出 端 2 
16 1C 输出 端 1 
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图 2-49 ULN2003ADR 应 用 电路 图 


78. UPA2004GR 












































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 п 输入 端 1 

2 I2 输入 端 2 该 集成 电路 为 NPN 

3 13 输入 端 3 型 硅 外 延 达 林 顿 晶体 管 

P ЕЯ БАЗ! 阵列 ， 应 用 在 松下 
NN -GS575W 型 微波 

5 15 输入 端 5 JE 

6 I6 输入 端 6 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
7 I7 输入 端 7 
8 GND 地 
9 Усс 电源 
10 O7 输出 端 7 该 集成 电路 为 NPN 
li © 输出 端 6 型 硅 外 延 达 林 顿 晶体 管 
一 阵列 ， 应 用 在 松下 
и Mih s NN - GS575W 型 微波 
3 04 输出 端 4 炉 上 
4 ОЗ 输出 端 3 
5 O2 输出 端 2 
16 О1 输出 端 1 

















79. HPC3S8G2 




























































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUT1 输出 端 1 
2 IN1 一 反 相 输入 1 该 集成 电路 为 双 运 算 
3 IN1 十 正 相 输入 1 放大 器 ,采用 8 引 脚 
ы ТД 在 Hx ZU Д 
n y- 电源 SOP， 应 用 在 松下 变频 
微波 炉 上 。 如 图 2 – 50 
5 IN2 十 正 相 输入 2 - eui 
Ў 正 相 输入 所 示 为 应 用 在 松下 
6 IN2 一 反 相 输入 3 NN -GD586A 型 微波 炉 
7 OUT2 输出 端 2 上 的 电路 图 
8 V 十 电源 
M13 CN6 
IB SUTELAND 
+5V 
C482 1С480 1 
150V В485 
С КЕ . , сав шу 
| | м sb SUTELAND 
2|_ |! i 
N2 _——————(Э) 
R487 6j_ 
„В | 43k 1214 
R484| | 和 二 — n R490 
(2) саа !M 9 3 [вав І lk | | = 4 
473 | 1M 680k R488 М 7 
© 2k R491 R492 
2k 10k 
Г + 
a 
7 
ру R481 4.7k D 




















Р 2-50 pPC358G2 应 用 电路 图 
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80. HPD78F0714 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 AVREF 模拟 参考 电压 
2 AVSS 模拟 地 
3 FLMD0 快 闪 记忆 体 编程 模式 设置 0 
4 Vpp 电源 
5 VSS 地 
6 X1 晶体 振荡 器 1 
7 X2 晶体 振荡 器 2 
8 RESET 复位 信号 
4 位 输入 与 输出 端 3/ 外 部 中 断 请 求 3/A -D 转 
9 | P03/INTP3/ADTRG 
换 器 触发 输入 
10 P02/INTP2 4 位 输入 与 输出 端 2/ 外 部 中 断 请 求 2 
11 P01/INTP1 4 位 输入 与 输出 端 1/ 外 部 中 断 请 求 1 
P00/INTP0/ 4 位 输入 与 输出 端 0/ 外 部 中 断 请 求 0/ 外 部 输 
TWOTOFFP 入 停止 10 位 道 变 器 控制 计时 器 输出 
3 P30/BUZ 4 位 输入 与 输出 端 30/ 蜂 鸣 器 输出 1. 封装 ,采用 64 引 
14 P31/PCL 4 位 输入 与 输出 端 31/ 时 钟 输出 脚 TQFP 
15 P32 4 位 输入 与 输出 端 32 2. 用 途 : 8 位 单片机 
э РА. кл уш о 微 控制 器 
16 Р33 4 位 输入 与 ЙҮ УР 33 q: 内 部 结构 框图 如 
8 位 输入 与 输出 端 50/ 外 部 计数 时 钟 输入 (8 | 图 2-51 所 示 
7 Р50/Т150/Т050 位 定时 器 /计数 器 50) /8 位 定时 器 、 计 数 器 50 
输 ! 1 
8 位 输入 与 输出 端 51/ 外 部 计数 时 钟 输入 (8 
18 Р51/Т151/ТО51 位 定时 器 /计数 器 51) /8 位 定时 器 、 计 数 器 51 
输 ! 
атарга 8 位 输入 与 输出 端 52/8 位 定时 器 НО 输出 /外 
部 中 断 请 求 4 
КЫЕК ANTES 8 位 输入 与 输出 端 53/ 外 部 计数 时 钟 输入 (16 
о 
° 位 定时 器 、 计 数 器 00) /外 部 中 断 请 求 5 
8 位 输入 与 输出 端 54/ 捕 捉 触 发 输入 (捕捉 寄 
21 P54/TI001/TO00 | 存 嚣 (CR000) 的 16 位 定时 器 /计数 器 00) /16 
位 定时 器 、 计 数 器 00 输出 
Ре Р55/ТІТ2010р/ 8 位 输入 与 输出 端 55/ 外 部 计数 时 钟 输入 (16 
INTP6 位 向 上 /向 下 计数 器 ) /外 部 中 断 请 求 6 
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(2) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
БЕТТЕ 8 位 输入 与 输出 端 56/ 计 数 开 关 输 入 (16 位 向 上 / 
о / ` 
23 POLINI 向 下 计数 器 ) /外 部 触发 输入 捕捉 (16 位 向 上 /向 下 
计数 器 ) /外 部 中 断 请 求 7 
DR 8 位 输入 与 输出 端 57/ 外 部 清除 输入 (16 位 向 上 / 
о L. 
24 sns 向 下 计数 器 ) /外 部 触发 输入 捕 提 (16 位 向 上 /向 下 
计数 器 ) /脉冲 信号 输出 (16 位 向 上 /向 下 计数 器 ) 
25 EVSS 地 
26 EVpp 电源 
m VOTRE 10 {у Йй ЗЕ йт {ЕТЕ йн 0/ 实 时 输出 端口 1 输 
出 0 
Ре A 10 位 道 变 器 控制 计时 器 输出 1/ 实 时 输出 端口 1 输 
Е 出 1 
кы Е 0 位 逆 变 器 控制 计时 器 输出 2/ 实 时 输出 端口 1 输 И 
29 WOTO2/RTP12 д 1. 封装 : 采用 
L 
64 引 脚 TQFP 
п We То 位 逆 变 器 控制 计时 器 输出 3/ 实 时 输出 端口 1 输 2 用途: 8 位 单 
出 3 片 机 微 控制 器 
3. 内 部 结构 框 
TR 0 位 道 变 器 控制 计时 器 输出 4/ 实 时 输出 端 输 | 图 如 图 2-51 所 示 
à 出 4 
33 de /TD 10 位 首 变 器 控制 计时 器 输出 5/ 实 时 输出 端口 1 输 
出 5 
33 P10 8 位 输入 与 输出 端 10 
34 Р11 8 位 输入 与 输出 端 11 
35 P12 8 位 输入 与 输出 端 12 
56 二 8 位 输入 与 输出 端 13/ 串 行 数据 输入 〈 蜡 步 串 行 接 
х. 
) 0 
PD 8 位 输入 与 输出 端 14/ 串 行 数据 输出 〈 蜡 步 串 行 接 
| x 
) 0 
38 P15/SCK10 8 位 输入 与 输出 端 15/ 串 行 接口 时 钟 输入 与 输出 10 
39 Р16/5110 8 位 输入 与 输出 端 16/ 串 行 数据 输入 10 

































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
BO etibi 8 位 输入 与 输出 端 17/ 串 行 数据 输出 10/ 快 内 记忆 
体 编程 模式 设置 1 
P40/RTP00 8 位 输入 与 输出 端 40/ 实 时 输出 端口 0 输出 0 
P41/RTP01 8 位 输入 与 输出 端 41/ 实 时 输出 端口 0 输出 1 
P42/RTP02 8 位 输入 与 输出 端 42/ 实 时 输出 端口 0 输出 2 
P43/RTP03 8 位 输入 与 输出 端 43/ 实 时 输出 端口 0 输出 3 
45 P44/RTP04 8 位 输入 与 输出 端 44/ 实 时 输出 端口 0 输出 4 
P45/RTP05 8 位 输入 与 输出 端 45/ 实 时 输出 端口 0 输出 5 
P46/RTP06 8 位 输入 与 输出 端 46/ 实 时 输出 端口 0 输出 6 
P47/RTP07 8 位 输入 与 输出 端 47/ 实 时 输出 端口 0 输出 7 
P64 4 位 输入 与 输出 端 64 
P65 4 位 输入 与 答 出 端 65 L 封装 ; 采用 
P66 4 位 输入 与 输出 端 66 БЕЗ ТӨЕР 
2, ж. 8 位 单 
P67 4 位 输入 与 输出 端 67 片 机 微 控 制 器 
3. 内 部 结构 框 
P70 4 位 输入 与 输出 端 70 图 如 图 2 -51 所 示 
P71 4 位 输入 与 输出 端 71 
P72 4 位 输入 与 输出 端 72 
P73 4 位 输入 与 输出 端 73 
P27/ANI7 8 位 输入 端 27/A-D 转换 器 模拟 输入 7 
P26/ANI6 8 位 输入 端 26/A - D 转换 器 模拟 输入 6 
P25/ANI5 8 位 输入 端 25/A-D 转换 器 模拟 输入 5 
P24/ANI4 8 位 输入 端 24/A-D 转换 器 模拟 输入 4 
P23/ANI3 8 位 输入 端 23/A- D 转换 器 模拟 输入 3 
P22/ANI2 8 位 输入 端 22/A-D 转换 器 模拟 输入 2 
Р21/АМП 8 位 输入 端 217/A - D 转换 器 模拟 输入 1 
P20/ANI0 8 位 输入 端 20/A-D 转换 器 模拟 输入 0 
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TWOTOO to TW0TO5 Ç 6 | 
TWO0TOFFP/P00 


TIT20CLR/TIT20CC1/ 
ТЇТ20ТО/Р57 
TIT20CUD/TIT20CC0/P56 


TIT20IUD/P55 


ТО00/Т1001/Р54 一 一 一 | 
Т1000/Р53 一 一 一 


TIS0/TO50/P50 一 一 一 | 
ТІ51/ТО51/Р51 一 一 一 | 


ТОНО/Р52 =—] 


RTP00/P40 to R TP07/P47 Ç Š | 


RTP10 to RTPI5 Ç 6 | 





RxD00/P13 一 一 一 | 
RxD00/Pl4—— 





异步 收发 器 0 


10 位 道 变 器 
控制 定时 器 Wo К 


16 位 向 上 /向 下 
计数 器 
ITENC20 





16 位 定时 器 / 


信号 计数 器 00 Ko 


8 位 定时 器 / 
信号 计数 器 50 


8 位 定时 器 / 
信号 计数 器 51 
8 位 定时 党 HIl 


监视 定时 器 


020405050 Q 


实时 输出 端口 


串 行 接口 


Ü 





SI10P16 一 一 一 | 
SI10P17 ——— 
SCK10P15 一 一 | 


BITH 
CSI10 


Ü 





ADTRG/P03 一 一 一 


ANI0/P20 to 
ANTIP CEY 
Арг 
АМ — 


INTP0/P00 to 
INTP3/P03 гї 
INTP4/P52 
INTP5/P53 Г?) 


INTP6/P55 
INTP7/P56 








模 - 数 转换 器 





EE АШ Ку 


信 增 器 /配器 KC 


图 2-51 





快 关 式 
存储 器 


Q 














Vpp. VSS, FLMD0, 
EVppEVSS FLMDI 


LPD78F0714 内 部 结构 机 
















































































IMI 


~N 


K o0 ‚Т 2P00 to РОЗ 
K жп! “EP10 to P17 
КУ жп? “8 P20 to P27 
O 端口 3 .了 >P30 to P33 
Кд mua — 8 DP40 to P47 
K mos К Ур50 to P57 
KO ов K Dh641o P67 
K #7 本 >p70toP73 
KOD Wanqa |———ВО7Р30 
KC) 时 钟 输出 控制 上 一 PCL/P31 
К<) Жш | "Сөн 
KO 复位 控制 
O nemus 
— RESET 
系统 控制 Oy 
X2 
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第 5 节 磁 控 管 技 术 人 参数 
=н 灯丝 电压 | 灯丝 电流 | 阳极 电压 | 阳极 电流 | 输出 功率 К 注 
Er/V I/A /kV /mA /W 
290WJ 3.1 19.5 5.0 900 3000 
290WT 3.1 19.5 5.0 900 3000 
2M137 4.4 14 4.5 40 1250 ] 磁 控 管 
2M167B-M11 3.3 0 4.1 300 900 ] 磁 控 管 
2M172 3.3 10.5 4.0 300 870 
2М210 3.3 0 4.1 300 900 
2M210-M1| 3.3 6 4.2 330 900 
2М211 3.3 10 3.8 200 550 
2M213 3.5 10.5 4.0 280 |600—700 
2M214 3.5 10 4.1 300 870 
2M218JF 3.3 0 4.1 300 |925—930 
2M219H 3.3 0 4.1 300 |925~930 
2М219] |2.8—~3.7 0 4.2 300 945 或 工业 用 磁 控 管 
2M219K |2.8~3.7 10 4.2 300 945 
2M226 3.3 10 4.2 300 1000 
2M229 3.5 10.5 4.0 300 850 
2M236 EMR 0 4.1 一 900 
2M236 - М1 3. 3 0 4.1 = 900 变频 磁 控 管 
2M236 -M42| 3.3 0 4.5 一 [100071200 
2M244-M1| 3.15 0 4.4 — 1000 ] 磁 控 管 
2M246 3:2 10.5 4.0 330 1000 
2М259 4.6 19 4.0 800 2000 ] 磁 控 管 
2М261 - M22| 3.3 10 4.5 一 1000 
2M261-M32| 3.3 0 4.5 一 1000 
2M265WJ 4.0 22 5.1 840 3000 ] 磁 控 管 
2M278 3.4 19.5 4.0 750 2000 
2M285 3.1 19.5 5.0 900 3000 
2M286 3. 15 10 4.0 380 1000 
2M288 3.5 10 4.0 280 |700—800 
2M319K |2.8~3.7 10 4.4 320 1050 
2M343 |2.5—3. 4 10 4.65 430 1500 
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(2) 
灯丝 电压 | 灯丝 电流 太 | 阳极 电流 | 输出 功率 | 频率 
产品 型 号 Ј 灯 流 | 阳极 电压 | 阳极 电流 | 输出 功率 ДЕ = 生产 厂家 备 注 
Er/V I/A /kV /mA /W /MHz 
2M44 - М1 3. 15 10 4.4 = 1000 2455 松下 
M24FB ~ 
3.4 8 4.2 300 920 2450 格兰仕 
210A 
M24FB ~ 
3.4 8 4.2 300 920 2450 格兰仕 
610A 
ОМ52 3. 3 10.5 4. 200 550 2460 三 星 
OM52S 3.5 1 3.8 200 |530—610| 2465 三 星 
OM75 3.3 10.5 4, 300 870 2460 三 星 
OM75P 3. 15 11 4. 45 300 [1000—1050] 2465 三 星 
OM75S 3. 3 11 4.1 300 |860—960| 2465 ZĘ 
OM80S 3.3 11 4.1 300 |860—950| 2465 三 星 
RM259JF 3. 3 0 4.2 330 110201050) 2458 DAEWOO 
RM259JKE 3. 3 0 4.2 330 110201050) 2458 DAEWOO 
YJ1600 5 33 6.5 1150 6000 == 广东 广州 | 工业 用 磁 控 从 








机 型 


故障 现象 


LG 


故障 部 位 或 元 器 件 





LG MB - 3822H 


通电 后 显示 正常 ,但 无 微波 





高 压 电 容 损坏 


























LG МВ - 4344B 加 热 食物 过 少 定时 器 电动 机 烧 坏 
熔 丝 熔断 、 高 压 电 容 
LG МС -7505MV 机 后 整 机 不 工作 
Е | 对 外 过 短路 
LG МС ~ 7507МУ 显示 字段 错乱 按键 开关 不 良 





LG MC -7843D 


通电 后 炉 灯 亮 ， 转盘 转动 ， 但 
不 能 加 热 








高 压 变压器 绕组 开路 











LG MC -8044NLC 


炉 灯 亮 ， 
加 热 


转盘 转动 ,但 不 能 





变压器 二 次 侧 到 磁 控 
管 之 间 的 连 线 松 脱 





LG MD -2653G T 


通电 后 炉 灯 不 亮 、 转 盘 不 转 
整 机 不 工作 








定时 器 电动 机 绕组 
烧毁 











LG MG - 49781 














BL 22 KA Wr 


磁 控 管 灯丝 对 其 壳 体 
本 身 短 路 

















开关 炉 门 两 组 开 





微波 和 烧烤 均 不 能 加 热 ， 运 转 关 不 能 通 / 断 转换 ， 
LG MG - 4978T 微波 和 烧烤 均 不 能 运转 | 。 门 监控 开关 损坏 > 能 [äi 换 ， 
正常 (一 ) 烧烤 器 两 端 无 

220V 电压 
微波 和 烧烤 均 不 能 加 热 ， 运 转 ПЕЙ. Pt 
МЄ УИ 波 烤 均 不 能 运转 次 级 开关 损坏 ] 关 闭 JI 
正常 (二 ) 头 间 电阻 应 为 0Q 








LG MG - 4978T 


烧烤 不 能 加 热 (一 ) 


烧烤 管 损坏 





LG MG -4978 T 


烧烤 不 能 加 热 (二 ) 








烧烤 限 温 器 开路 








LG MG -4978 T 


烧烤 不 能 加 热 (三 ) 


选择 开关 有 问题 

















LG MG - 4978T 





微波 不 能 加 热 





选择 开关 损坏 或 插头 
不 良 





LG МС -4978TWG 


能 加 热 食物 ， 但 达到 时 间 后 微 
波 炉 不 能 自动 断 电 








定时 器 电动 机 绕组 
断路 





LG МС -4978TWG 





豪 调 过 程 中 ， 炉 内 有 打 火 现象 





磁 控 管 波导 与 炉 腔 之 
间 的 挡 板 积 有 大 量 的 
油污 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
LG MG -4978TWG 加 热 不 均匀 炉 腔 内 污垢 太 多 
磁 控 管 灯 丝 对 其 壳 体 
LG MG - 5018MWR 通电 后 熔 丝 熔断 2 
短路 
Й 通电 后 炉 灯 亮 、 转 盘 能 转 ， 但 磁 控 管 灯 丝 对 外 壳 
LG MG -5039TM 
微波 不 加 热 ， 烧 烤 能 加 热 漏电 
LG MG -5529SDT 机 后 不 能 加 热 ， 且 屡 熔 熔 丝 高 压 二 极 管 不 良 
pe 转盘 能 转动 ， 微 波 能 加 热 ， 但 烧烤 器 插头 松动 或 
LG MG -5576MT 
烧烤 不 加 热 锈蚀 
LG MG -5577MT 微波 不 加 热 te 
(= х= 99 BE SAHU FN n 
2 т Ж 
LG MG - 5578Т 不 加 热 磁 控 管 损坏 
LG MG -5578TWC 音调 过 程 中 ， 炉 内 打 火 磁 控 管 导 板 与 炉 腔 之 
„С 2—55 л УНУ ЖЕНТ, 0 И А 
- 间 的 挡 板 污垢 严重 
转盘 电动 机 的 绕组 
LG MG -5586DT 机 加 热 正 常 ， 但 转盘 不 转 
该 机 有 两 个 
机 加 热 3min 左右 断 电 ， 但 机 BRR (RED 
LG MG -5586DT фа. 时 间 后 又 自动 接 通 温 控 器 性 能 变 差 ГН 
电源 
腔 温 控 器 ) 
机 不 工作 ， 显 示 屏 无 显示 电源 输入 线 与 接 插头 
LG MG -5588SDT КР 
(一 ) 脱落 
-机 不 工作 ， 显 示 屏 无 显示 电路 板 上 RY2 电源 继 
LG MG -5588SDT 
(Z) 电器 的 主 触 点 不 良 
LG МС -5588SDT 炉 内 打 火 磁 控 管 损 坏 
炉 灯 亮 ， 转盘 转动 ， 但 加 热 食 
LG MG -5588SDTW/G a ý 炉 腔 内 的 污垢 太 多 
物 不 均匀 
LG MG -5588SDTW/G 能 加 热 食物 ， 但 往往 加 热 过 度 电动 机 烧 坏 短路 
磁 控 管 与 波导 板 和 炉 








出 现 炉 内 打 火 


襄 调 过 程 中 ， 












































LG MG -5588SDTW/G 腔 之 间 的 挡 板 油污 染 ， 
现象 
НЕ ЛЖ 
ЕЯ 加 电 开 机 ， 按 开启 键 ， 显 示 正 ER 
LG MG -5588SDTW/G 2 高 压 电容 损坏 
常 ， 但 无 微波 输出 
加 电 开 机 ,开启 微波 炉 ， 能 加 连接 指示 灯 的 导线 
LG MG -5588SDTW/G | 
热 食物 ， 但 炉 灯 不 亮 断路 














机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 





加 电 开 机 ， 显 示 器 不 该 亮 时 亮 ， 
LG MG -5588SDTW/G | 而 且 按 动 某 个 按键 时 ， 多 余 的 亮 按键 开关 接触 不 良 
段 变化 ， 亮 度 也 发 生变 化 




















开机 工作 几 分 钟 后 停止 工作 ， 磁 控 管 上 的 热切 断 器 


LG MG - 5599SDT Ы ў 
但 过 几 分 钟 又 自动 恢复 工作 性 能 不 良 




















通电 后 ， 显 示 屏 不 该 亮 的 字段 
LG MG -5888DTW/G | 点 亮 ， 当 按 下 某 一 按键 时 ， 不 该 按键 开关 损坏 
亮 的 字段 也 发 生变 化 























炉 灯 亮 ， 转盘 转动 ， 但 不 能 加 高 压 变 压 带 高 压 绕 组 
热 食物 断路 











LG МС -5888DTW/G 











LG MS --1968T 机 运转 正常 ， 但 加 热 太 慢 磁 控 管 接 插件 生 锈 




















变压器 二 次 侧 到 磁 控 
机 后 炉 灯 亮 ， 转 盘 转 ,但 不 | 
LG MS -1977MT g a 管 之 间 的 连接 松 脱 ， 炉 


加 热 (一 ) 
内 各 插头 松 脱 











机 后 炉 灯 亮 ， 转 盘 转 ， 但 不 
LG MS-1977MT | ， и ТЕ 








Ет 














L 后 炉 灯 亮 ， 转盘 转 ,， 但 不 
LG MS-1977MT | ` НЕ Mie НЕЬ В манн 























开机 后 炉 灯 亮 ， 转 盘 转 ， 但 不 电源 变压器 二 次 绕组 














LG М5 - 1977МТ 





































































































加 热 (四 ) 断路 
高 压 电 容 对 机 过 ( 接 
LG М5 - 2069 工 开机 后 不 能 工作 ， 且 屡 熔 熔 丝 
КЕИ 地 点 ) 短路 
开机 后 炉 灯 亮 、 转 盘 能 转动 ， 
LG MS -2578T 门 开 关 触 点 氧化 
i 但 不 能 加 热 j 
KA ZZ A YA D. КЩ 
LG MS -2578T 不 通电 
容 击 穿 
LG MS -2586T 最 大 功率 挡 仍 加 热 缓慢 磁 控 管 老化 
ОА #4 ИЮ, ы 
LG MS - 2587D 不 通电 
压 电路 保护 器 击 穿 











|5219 
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机 型 


第 2 节 


= 


= 宝 


故障 现象 


路 


故障 部 位 或 元 器 件 





安 宝 路 MB - 23 H jz 





TT 


接 通 电源 ， 操 


启动 键 ， 发 出 很 





高 压 变 压 器 T1 不 良 




















烧烤 型 响 “ 咕 咕 ” 声 ， 无 微波 输出 

安 宝 路 MB - 23 电脑 式 接 通电 源 ， 无 任何 显示 ， 不 能 进 IC3 (7806) 内 部 电路 
烧烤 型 入 工作 状态 损坏 

安 宝 路 MB - 23 电脑 式 接 通电 源 ， 面 板 显 示 正 常 ， 炉 灯 














VT10 的 b、e 极 开路 











烧烤 型 亮 ， 转 盘 转 ， 但 不 加 热 
第 3 节 7 太 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
方太 W25800K -03 通电 后 ， 线 路 熔 丝 熔断 “〈 一 ) 基 锁 开关 短路 或 损坏 























电源 电线 或 电线 装置 













































































































































































方太 W25800K -03 通电 后 ， 线 路 熔 丝 熔断 〈 二 ) 
С 内 的 电线 短路 
方太 W25800K - 03 一 启动 工作 ， 炊 丝 就 熔断 高 压 变压器 短路 
关 锁 开关 支架 和 返 杆 
方太 W25800K -03 ГІЛ, Т ООА a 
是 否 到 位 
通电 ， 关 闭 炉 门 后 ， 启 动 微波 
_ р КЕЕ Аи АВТ, ТАТҮ ЖҮ 1 
方太 W25800K -03 炉 无 启动 声响 ， 转 盘 不 转 ， 微 波 
РЕНИ 和 温 控 器 2 断路 
炉 不 能 启动 С) 
通电 ， 关 闭 炉 门 后 ， 启 动 微波 初级 联 锁 开 关 、 次 级 
方太 W25800K -03 炉 无 启动 声响 ， 转 盘 不 转 ， 微 波 | 联 锁 开 关 和 监控 开关 不 
炉 不 能 启动 С) 良 或 损坏 
_ 户 灯 能 亮 ,， 转盘 也 会 转动 ， 但 功率 控制 继电器 КІ 不 
方太 W25800K -03 
不 加 热 (一 ) 良 
磁 控 管 供 电 电 路 不 工 
所 灯 能 亮 ， 转 盘 也 会 转动 ， 但 мех | 
方太 W25800K -03 ЖОШ 作 和 磁 控 管 接触 不 良 或 
不 加 热 (二 ) i 
损坏 
能 工作 , 但 转盘 不 转 ， 加 热 
方太 W25800K -03 A “ол 转盘 电动 机 损坏 
开机 工作 一 段 时 间 自 动 断 电 ， 
| Ре о 磁 控 管 上 的 温 控 器 
方太 W25800K -03 过 一 段 时 间 又 自动 启动 ， 如 此 (过 热 保护 器 不 良 
循环 多 次 (一 ) A 
开机 工作 一 段 时 间 自 动 断 电 ， 
方太 W25800K -03 再 过 一 段 时 间 又 自动 启动 ， 如 此 冷却 风 遍 有 问题 
循环 多 次 (二 ) 
炉 内 有 明火 ， 关 机 断 电 后 火 烧烤 加 热管 及 其 周 而 
方太 W25800K -03 
熄灭 积 有 较 多 油 垢 
方太 W25800K -03 功率 不 可 调节 功率 控制 继电器 不 良 
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Жат = tf 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
开机 后 照明 灯亮 ,转盘 、 
格兰仕 750BS 风机 均 运 转正 常 ， 但 不 能 变压器 绕组 烧 断 
加 热 
А е 加 热 食 物 时 ， 发 出 焦 糊 微波 炉 的 波导 管 章 
格兰仕 750BS 
气味 烧 破 
ы 正常 操作 情况 下 烧烤 功能 烧烤 部 分 电路 晶体 
格兰仕 750BS І 
突然 失效 £ Q5 断路 








格兰仕 750BS 





加 电 开 机 后 无 任何 显示 ， 








整流 管 Dl 被 击 穿 

















微波 炉 不 工作 
刚 开 机 时 工作 正常 ， 约 
22 Е 75085 tares 
п 5min 后 自动 停机 风 道 被 污 物 堵塞 





格兰仕 750BS 


食物 还 未 才 者 熟 ， 微 波 炉 
便 自动 停机 (一 ) 














格兰仕 750BS 


食物 还 未 才 者 熟 ， 微 波 炉 
便 自动 停机 (二) 

















格兰仕 750BS 


开机 后 无 微波 输出 ， 且 机 
内 冒 烟 





= 
mg 
Б 














机 后 无 微波 能 量 输出 ， 


磁 控 管 散 热 片 〈 阳 









































格兰仕 750W | BO 与 灯丝 (阴极 ) 
且 机 内 有 较 大 的 “ 喻 喻 ” 声 5 
之 间 短 路 
机 后 炉 腔 灯 亮 ， 托 盘 转 ， 
格兰仕 D70D20CTP -6 | еп кат 高 压 熔 丝 损坏 
但 不 加 热 
炉 灯 、 转 盘 和 风扇 均 正 常 ， 
мд. ` -K4 Н. ЛЕ JE 员 坏 
格兰仕 D8023CTL -K4 BRYSKA 电源 变压器 损坏 
炉 灯 亮 、 转 盘 、 风 机 正常 ， 
格兰仕 D80D23N1P -T7 变压器 绕组 烧 断 
但 不 能 加 热 
格兰仕 D80D23SL - 定时 器 旋钮 不 能 返回 零 位 ， 
| 定时 器 电动 机 损坏 
А9 23L [ 热 过 度 











格兰仕 G8023CSL – КЗ 


工作 10min 左右 屏幕 数字 
烁 ， 随 后 屏幕 无 任何 显示 











х 


电脑 板 上 变压器 焊 
点 存在 虚 焊 








格兰仕 G8023CSL - КЗ 





不 加 热 











电脑 板 及 微 动 开关 
组 件 有 问题 














将 高 压 变压器 前 级 
220V 交流 输入 端的 
两 个 插头 拔 下 ,测量 
其 机 器 无 运转 电压 
(正常 情况 下 应 不 低 
于 200V) 
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机 型 


机 型 | 故障 现象 | 故障 部 位 或 元 器 件 | # 注 


故障 现象 








格兰仕 G8023CSP - Z 


指示 灯 不 亮 ， 整 机 不 工作 





第 二 联 锁 开 关 ( 
动 开 关 ) 触 点 烧 蚀 


ПР 





格兰仕 G8023CTL – КЗ 


磁 控 管 损 坏 





无 微波 输出 ， 且 机 内 有 较 


磁 控 管 散 热 片 〈 阳 























格兰仕 G8023DHL - V8 ЭО “фа” зн 极 ) 与 灯丝 (阴极 ) 
之 间 短 路 
格兰仕 G80F23CN3P - 有 屏幕 显示 ， 能 定时 调 火 生动 开关 触 点 接触 
Q5 (RO) 力 大 小 ， 但 按 启 动 键 无 反应 不 良 








格兰仕 G80F23CSP - 
95 (R0) 


开机 后 炉 灯 不 亮 ,不 能 
加 热 








格兰仕 G80Q23YSP - 















































机 后 毫 调 食物 不 熟 磁 控 管 开路 
V99 
兰 仕 G80W23ESL – 第 二 联 锁 开关 触 点 
к=к 整 机 不 工作 — 
V9 ш 
格兰仕 G80W23YeSL – 开机 有 计时 显示 ， 但 不 
I I 薄膜 开关 板 失 效 


V9 





启动 





格兰仕 G80W23YSL – 
A6 


指示 灯亮 ， 但 不 能 加 热 


食物 


接 插 件 与 导线 的 连 
接 处 油污 引起 氧化 


该 机 所 有 接 插件 与 
导线 是 采用 夹 卡 挤 压 
在 一 起 连接 的 ， 没 有 
上 焊锡 























格兰仕 MA - 2318 


插 上 电源 后 熔 丝 即 熔 断 








高 压 电 容 被 击 穿 











格兰仕 P70D20P - 
TD (WO) 


微波 炉 一 直 运 转 不 停止 


定时 器 电动 机 损坏 





格兰仕 P70D20 TJ - D3 


火力 挡 不 可 调 ， 开 机 即 在 
高 功率 挡 工 作 


功率 调节 器 电动 机 
联动 开关 不 良 








格兰仕 P70D20TL - D4 





开机 后 未 到 设 定时 间 机 子 
就 停止 工作 


过 载 保护 器 损坏 





格兰仕 P80D23SP - 


开机 后 调 定时 器 时 ， 熔 丝 


高 压 变 压 器 二 次 侧 












































B5 (В0) 立即 熔断 〈 一 ) 短路 
格兰仕 P80D23SP – 机 后 调 定 时 器 时 ， 熔 丝 炉 门 联 锁 机 构 的 监 
B5 (BO) 立即 熔断 〈 二 ) 控 开 关 推 杆 断 裂 
i 插 上 电源 开关 上 炉 门 后 ， 微波 炉 第 二 联 锁 
格兰仕 W900 








指示 灯 不 亮 ， 整 机 不 工作 





关 触 点 烧 蚀 














(2) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
格兰仕 WD700 磁 控 管 微波 输出 器 积 污 引 СЕИ 
清除 油污 


(WD700L17 - K4) 


起 打 火 





格兰仕 WD700A 
(WD700EL17 - K1) 


炉 灯 亮 ， 转 盘 转 动 ， 不 能 
加 热 


高 压 二 极 管 损坏 





格兰仕 WD700G 











| 有 较 大 交流 声 
(670201 YSL - V1) ZM 
每 次 只 能 加 热 3 ~ 5min Æ 


格兰仕 WD750ASL23 











右 ， 更 换 食物 再 次 加 热 转 盘 
也 转动 ， 时 间 也 递减 ， 但 不 
能 加 热 食物 











微 动 开 关 接 触 不 良 








格 兰 什 WD750ASL23 





设 定 烘 烤 时 间 ， 按 下 启动 
按键 后 微波 炉 能 正常 工作 ， 
但 未 到 设 定时 间 就 自动 停止 
工作 。 此 时 屏幕 无 显示 或 显 
示 混 乱 ， 所 有 功能 键 均 无 效 


























电脑 控制 板 上 电源 
部 分 Q1 管 不 良 








格 兰 什 WD750ASL23 





通电 后 显示 屏 不 亮 ， 所 有 


电源 控制 板 上 的 








[к] 




















功能 键 均 失效 源 变压器 一 次 侧 开路 
单 片 焊 点 有 问题 使 
格兰仕 WD750BS 不 能 烧烤 烧烤 控制 信号 对 复位 


端 造成 干扰 





格兰仕 WD800 


工作 时 炉 灯 亮 ， 转盘 转动 
正常 ,但 没有 微波 加 热 





高 压 电路 VD 损坏 





格兰仕 WD800 


开机 豪 调 数 分 钟 自动 关机 


风 遍 电动 机 M2 通 
风 不 良 





格兰仕 WD800 


微波 豪 调 正常 ， 但 不 能 
烧烤 


烧烤 电路 K1 处 绝缘 
层 局 部 烤 焦 ，EH 
烧 坏 














格兰仕 WD800 


炉 灯 时 亮 时 不 亮 


灯 座 与 灯泡 电极 
氧化 











格兰仕 WD800 


加 热 挡 失 效 (一 ) 


重 接 件 的 插头 、 接 
线 松动 





格兰仕 WD800 





加 热 挡 失 效 (二 ) 








限 流 继电器 线圈 断 
路 ， 磁 控 管 灯丝 两 端 
电阻 变 值 
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(Z) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
连接 程序 控制 器 的 插 
格兰仕 WD800 不 加 热 
拔 件 不 同 程度 氧化 
格兰仕 WD800 жей 一 体 化 机 械 式 程控 器 程控 需 为 格兰仕 专 
(D8017TL -2H) ш 接 插头 接触 不 良 的 TMH30MU02E 型 














格兰仕 WD800B 


键盘 操控 板 上 有 数 只 薄 











膜 
示 


轻 触 开关 失灵 、 同 步 显 
失效 





键 的 碳 膜 走 线 剥 落 


E 


严 


ЖП 








格兰仕 WD800B 








Е 


t 烤 正常 ， 微 波 失效 


MT 磁 控 管 开路 损坏 





格兰仕 WD800B 


反 


通电 后 ， 机子 无 任何 
应 





CPU@.@ | H ZF т 
体 振 荡 器 (4. 194304MHz) 
不 良 





格兰仕 WD800B 
(WD800ATL20 - K4C) 


盘 





工作 时 指示 灯亮 ， 但 转 
不 转 


转盘 电动 机 绕组 短路 











格兰仕 WD800B 
(WD800ATL20 -K4C) 


有 
转 


开机 后 显示 屏 不 亮 ， 所 
近 键 均 失 效 ， 但 炉 灯 亮 、 
盘 转 动 、 风 扇 能 转动 








电脑 板 上 稳 压 管 ZD1 
不 良 








格兰仕 WD800B 
(WD800ATL20 - КАС) 





炉 灯 、 转 盘 、 风 扇 均 正 





， 但 显示 屏 不 亮 ， 所 有 











R1 开路 和 ZD1 击 穿 








格兰仕 WD800SL - 4 








磁 控 管 灯丝 对 地 短路 






































转 ， 
格兰仕 WD800Y Too пета 风 道 被 污 物 堵塞 造成 
作 过 程 中 自动 停机 

(D8023YTL - V1) 冷却 不 良 

格兰仕 WD900 通电 后 一 切 正常 ， 但 不 高 压 保 丝 管 (0.75A/ 

(WD900SXL23) 能 加 热 食物 5kV) 熔断 

烧烤 功能 正常 ， 但 微 ; 

格兰仕 WD900ASL23 | STEER, НМ арос 


加 热 





设 定 烧烤 时 间 ， 按 下 启 


























动 按键 后 微波 炉 能 正常 工 
格兰仕 WD900ASL23 Q1 (H945) 损坏 
作 ， 但 未 到 设 定时 间 就 自 
动 停止 工作 
旋转 定时 器 加 电 开 机 后 ， 
定时 照明 、 转 盘 ， 风 鹿 工 
格兰仕 WD900ASL23 -2 高 压 熔 丝 熔断 
作 均 正常 但 不 能 加 热 | 





食品 





HH 











机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 








格兰仕 WD900B 


烧烤 时 间 未 到 就 自动 


电脑 板 U1 ( MW09701 

















W 01 上 无 十 5V 








еони ви G- м2) 8 Q1 ( H945) PFE аж 
НИ И 能 不 良 Е 
炉 门 开关 51—53 中 的 一 
格兰仕 WD900B 开机 熔 丝 熔断 ， 有 “ 响 


(WD900ESL23 I – 3) 





ш” ж 





条 红线 和 蓝 线 扭 在 一 起 ， 
使 用 长 久 后 造成 短路 




















格兰仕 WD900 Y 
































I 不 能 加 热 磁 控 管 损坏 
(WD900Y1SL23) 
格兰仕 WG800 

转盘 能 转 ， 但 不 加 热 继电器 损坏 

CTL23 -K6 
常 在 加 热 完毕 打开 炉 门 门 控 组 合 开 关 动 作 配 合 
格兰仕 WP700LI7L | 
瞬间 熔 丝 熔断 失 准 所 致 





格兰仕 WP700 








可 用 TM30MU01 





















































定时 器 不 定时 定时 М1 烧 焦 损坏 型 250V/8A 的 定时 
(WP700L17) 
器 代 换 
用 220V/15W ké 
格兰仕 WP700 . | не /15W 的 
炉 灯 不 亮 灯泡 断 丝 微波 炉 专用 螺 口 灯泡 
(WP700L17) ё 
(Е 14) 更 换 
格兰仕 WP700 高 压 恋 压 器 一 次 侧 或 高 nf H GAL -700E - 
есы, BL ЫИ 22 на URA | с 型 高 压 恋 压 器 


(WP700L17) 

















2 0 DEJ AE 


























格兰仕 WP700 





转动 定时 开关 ， 炉 灯 不 


定时 器 开关 54 动 、 静 触 


























(WP700L17) 亮 ， 微 波 炉 不 工作 点 烧 蚀 
格兰仕 WP700A 加 热 几 分 钟 后 ， 熔 丝 炉 门 第 一 联 锁 开关 51 
(WP700IP17) 爆 断 损坏 
、 毫 调 过 程 火力 挡 位 混乱 ， 鼓 风 叶 片上 沾 有 一 屋 
格兰仕 WP700S < 、 | ү 
高 、 中 挡 位 不 可 调 油污 





格兰仕 WP700W 


照 





明灯 亮 ， 转 盘 转 动 ， 


鼓风机 转动 正常 ,但 不 能 
MAEM С) 


变压器 二 次 侧 绕组 局 部 
损坏 








格兰仕 WP700 W 





照 


明灯 亮 ， 转 盘 转动 ， 


鼓风机 转动 正常 ,但 不 能 
MAE m С) 











高 压 电 容 被 





ЕТ 
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故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 








格兰仕 WP700W 


工作 时 火力 挡 位 混乱 ， 不 


鼓风机 负载 重 ， 叶 
片上 沾 有 一 层 厚 厚 的 








Bë >= Ja ë 
ВЕ Ji) И 油 泥 
格兰仕 WP700W 定时 器 不 走 定时 器 线圈 断路 





格兰仕 WP750 


旋转 定时 器 加 电 开 机 后 ， 
定时 照明 、 转 盘 ， 风 扇 工 作 








均 正 常 ， 但 不 能 加 热 食品 


高 压 熔 丝 熔断 





格兰仕 WP750A 








不 工作 


由 动 后 无 任何 显示 ， 整 机 











格兰仕 WP750BS 





无 微波 输出 ， 且 机 内 冒 烟 





加 电 开 机 ,开启 微波 炉 ， 








格兰仕 WP750BS 














加 电 开 机 ， 打 开 炉 门 后 ， 





炉 灯 亮 , 风扇 和 转盘 同时 











格兰仕 WP750BS 








在 处 于 清 零 状态 








所 有 按键 失效 ， 微 波 炉 一 


C3 漏电 








格兰仕 WP750L23 -6 











不 通电 


定时 器 触 点 积 





格兰仕 WP750W 








动 ， 但 不 加 热 (一 ) 


机 后 ， 炉 灯亮 ,转盘 转 


磁 控 管 或 变 压 吕 








格兰仕 WP750W 











z, 但 不 加 热 (二 ) 


机 后 ， 炉 灯亮 ， 转 盘 转 


二 极 管 D 正 、 反 向 
电阻 被 击 穿 


T 








格兰仕 WP750W 





何 声音 ， 无 微波 发 射 


开机 后 指示 灯 不 亮 ， 无 任 


第 二 联 锁 开 关 SW2 
不 良 



































机 后 工作 正常 ， 约 3min 
格兰仕 WP750W 风 道 被 污 物 堵 塞 
后 自动 停机 е 
格兰仕 WP750W 炉 门 打 不 门 轴 锈 蚀 

















格兰仕 WP750W 


通电 开机 后 无 微波 能 量 输 
Ho ARAK “RR” 





磁 控 管 散 热 片 〈 阳 
极 ) 与 灯丝 (阴极 ) 
之 间 短 路 





格兰仕 WP750W 


加 电 开 机 后 无 任何 显示 ， 





微波 电路 FUSE 
(6А) 熔 丝 熔断 ，DI1 














微波 炉 不 工作 
被 击 穿 
格兰仕 WP800A 毫 调 食物 不 熟 (一 ) 人 磁 控 管 断路 
格 兰 什 WP800A 毫 调 食物 不 熟 (二 ) 磁 控 管内 部 打 火 


























( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
格兰仕 WP800A 毫 调 食物 不 熟 (=) 人 磁 控 管 老化 
格兰仕 WP800A 豪 调 食物 不 熟 ОШ) 高 压 二 极 管 断路 
格兰仕 WP800A 毫 调 食物 不 熟 (五 ) 磁 控 管 灯丝 断路 








格兰仕 WP800A НОТЕ X) 灯丝 引线 脱 焊 
格兰仕 WP800A 食物 经 常 烧 糊 热 动 开关 触 点 不 良 











格 兰 什 WP800A 





炉膛 内 的 残留 油 物 
经 加 热 后 温度 升 高 使 
ЕГА 











格兰仕 WP800A 


调 定 时 器 时 燃 丝 立即 


高 压 变 压 器 二 次 侧 
短路 





格兰仕 WP800A 





调 定 时 器 时 熔 丝 立即 


Jë Wr 





电容 过 电压 被 击 穿 





格兰仕 WP800A 








关闭 炉 门 启动 开关 接 
丝 立 即 熔 断 “〈 一 ) 


通 迷 


炉 门 联 锁 机 构 的 监 
控 开关 推 杆 断 裂 











格 兰 什 WP800A 























关闭 炉 门 启动 开关 接 
зу ПИТ С) 





wa 





转盘 电动 机 绕组 
短路 








格兰仕 WP800A 





未 到 设 定 时 间 微 波 炉 
止 工作 (一 ) 


就 停 


风扇 电 动机 停止 转 
动 ， 磁 控 管 过 热 热 转 
换 器 自动 断 开 电源 























未 到 设 定时 间 微 波 炉 


就 停 












































兰 什 WP800A 热 转 员 坏 
= 止 工作 (2) 转换 器 损坏 
炉 腔 内 的 残留 油 物 
格兰仕 WP800A 炉 腔 顶 上 挡 板 打 火 经 加 热 后 温度 升 高 使 
云母 块 烧 穿 
! = :Ж{Н р К ВЕ Л 
格兰仕 WP800A таш үннер 炉 门 没 关 严 
动工 作 (一 ) 
显示 正常 但 微波 炉 不 能 启 
格 兰 仁 WP800A | М _ ШИШИК ЖЫ 
动工 作 (二 ) 
炉 灯亮 ,转盘 和 风扇 能 运 
格兰仕 WP800B/BS | 转 , 但 显示 屏 不 亮 ， 各 功能 电脑 板 上 R1 断路 
键 均 失效 
开机 后 ， 工 作 时 断 时 续 ， 
2 H: WP800B/BS 风机 损坏 
格 兰 人 / ЖЕБЕЙ 损坏 
通电 启动 后 ， 炉 灯亮 ， 转 
格兰仕 WP800B/BS ЖАА ВЕЖ. 89E 变压器 损坏 








A 3 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
能 加 热 食物 ,但 定时 器 旋 
格兰仕 WP800B/BS | 钮 不 能 回 零 ， 将 食物 加 热 定时 电动 机 短路 
过 度 
格 兰 什 WP800B/BS 加 热 食物 发 出 焦 糊 气味 Ж Sp ТЇ БЕДЕ 
冷却 风扇 电动 机 乡 
格兰仕 WP800TL23 -3 1 热 未 完成 即 自动 停机 Мн ане 
组 短路 
格兰仕 WP900A 机 后 调 定 时 器 时 ， 熔 丝 高 压 变 压 器 二 次 侧 
(WP900ASL23 - 2) 立即 熔断 С) 短路 
格 兰 什 WP900A 机 后 调 定时 器 时 ， 熔 丝 炉 门 联 锁 机 构 的 监 
(WP900ASL23 -2) 立即 熔断 (二) 控 开 关 推 杆 断 裂 
第 5 节 Ж 尔 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
下 门 钧 联 锁 微 动 
海尔 HR - 6703D 插 电 即 工作 关 不 良 ü 
海尔 HR - 6705D 不 加 热 且 有 很 大 噪声 (一 ) 磁 控 管 灯丝 碰 壳 
海尔 HR - 6705D 不 加 热 且 有 很 大 噪声 (Z) 高 压 二 极 管 短路 
高 压 变压器 二 次 便 
海尔 HR -6751M 无 规律 不 加 热 ни СЕСИИ 


线 搬 头 接触 不 良 





海尔 HR -7103EI 





设 定时 间 后 ， 按 启动 键 工作 
10s 左右 后 停机 


双向 二 极 管 损 坏 、 


变频 单元 损坏 











海尔 HR -7103EI 


不 加 热 ， 其 他 操作 功能 均 


微波 板 上 振荡 部 分 电 






























































正常 容 (3500V/0. 039.2) Rž 
定时 器 内 开关 触 点 
мт е ЕЕ БІБ nj YA 
海尔 HR -7755GT/S 机 无 反应 有 问题 
海尔 HR -7803D 重 电 即 工作 电脑 板 有 问题 
炉 腔 上 部 金属 装饰 
海尔 HR -7803D 炉 腔 内 打 火 о 
板 打 火 
海尔 HR -7853A 加 热 慢 (一 ) 磁 控 管 老化 
_ Е 定时 器 上 高 火 挡 
海尔 HR -8805T 加 热 慢 (二 ) 
失效 
海尔 МЕ -2070EGZ 开机 后 ， 整 机 不 工作 整流 管 击 穿 













































































(2) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
通电 后 炉 灯 能 亮 ， 但 不 能 加 
海尔 MF -2270EG (N) N š ° 高 压 整 流 器 不 良 
通电 后 炉 灯 能 亮 ， 但 不 能 加 
海尔 MF -2270EG (N) 热 食物 Ой j i 搅拌 电动 机 有 问题 
通电 后 炉 灯 能 亮 , 但 不 能 加 
海尔 MF -2270EG (N) и i 微波 继电器 不 良 
海尔 MF - 开机 后 能 加 热 食物 ， 但 加 热 波导 口 及 炉 腔 内 壁 
2270MEG (N) 缓慢 污垢 严重 
海尔 MF - PERR z BJ ЧЁ 07 A li 75 


2270MEG (N) 





海尔 MF - 2270MG 
(VO) 





Ж ЛУ. A BE JI 28 











断路 





海尔 MF - 2480EGS 
(N) 


通电 开机 熔 丝 熔断 





开关 杠杆 断裂 ， 致 
使 监控 开关 在 炉 门 关 
闭 、 启 动 开 关闭 合 时 ， 
仍 处 于 闭合 状态 而 引 
起 短路 ,熔断 熔 丝 











海尔 MG -2270EG (N) 


通电 后 转盘 转动 、 炉 灯亮 、 





风 遍 转动 ， 但 不 能 加 热 


监控 开关 损坏 





海尔 MI-2270MB (N) 


通电 后 炉 灯 亮 ， 但 转盘 不 转 





转盘 电动 机 绕组 
开路 








定时 器 计时 正常 ， 但 无 微波 
























































海尔 MI- 2270MG (N) % 高 压 电容 损坏 
ПШ а] 

海尔 MK - 2270M 炉 门 关 不 上 门 钩 挂 弹簧 断裂 
海尔 MM -2270E (N) 显示 屏 无 显示 监控 开关 不 良 
海尔 MM -2270MG PE KA KX 2 门 锁 开 关 短 路 

定时 器 电动 机 损坏 

海尔 MM - 2270M 定时 器 失效 或 连接 定时 电动 机 的 

导线 断路 

熔 丝 管 熔断 ， 高 压 

海尔 MO - 2270 开机 无 反应 变压器 二 次 侧 高 压 线 
插头 处 轻微 打 火 

微 动 开 关 通 断 不 到 

海尔 MO — 2270 无 规律 不 加 热 位 (调整 微 动 开关 位 














置 即 可 ) 
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(2) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
海尔 MP - 2485EG (VC) RTE 高 压 二 极 管 击 穿 
海尔 МК - 8753G 不 加 热 磁 控 管 老化 
海尔 MV - 2480EGCZ 风扇 电动 机 不 转 电动 机 有 问题 
通电 后 ， 炉 灯 不 亮 ， 控 制 板 
海尔 МУ - 2480EGCZ 熔 丝 损坏 
É 不 显示 ， 不 工作 (一 ) i; 
通电 后 ， 炉 灯 不 亮 ， 控 制 板 
海尔 MV - 2480EGCZ _ 电源 线 有 问题 
不 显示 ,不 工作 (二 ) ia 
| иЄ 通电 后 ， 炉 灯 不 亮 ， 控 制 板 插座 与 插头 接触 
海尔 MV - 2480EGCZ | < 
不 显示 ,不 工作 (=) 不 良 
| — 通电 后 ， 炉 灯 不 亮 ， 控 制 板 磁 控 管 的 温 控 器 或 
海尔 MV - 2480EGCZ Ё ОКИ Е 
KER, RTE (ЩЩ) 炉 腔 温 控 器 有 问题 
海尔 MV - 2480EGCZ 工作 时 噪声 大 (一 ) 高 压 变压器 有 问题 
海尔 МУ - 2480EGCZ 工作 时 噪声 大 (二 ) 磁 控 管 有 问题 
海尔 MV - 2480EGCZ 工作 时 噪声 大 (=) 风机 扇 叶 有 问题 
连接 部 件 与 线 速 
海尔 MV - 2480EGCZ Ж, ЖАТ (一 ) ЕНА 
问题 
海尔 MV - 2480EGCZ 一 开机 ， 熔 丝 就 熔断 〈 二 ) 监控 开关 有 问题 
高 压 二 极 管 或 双向 
海尔 MV - 2480EGCZ Ж, ЖТ С) 
Á 二 极 管 有 问题 
高 压 电 容 或 高 压 变 
海尔 МУ - 2480EGCZ 一 开机 ， 熔 丝 就 熔断 〈 四 ) 
É 压 器 有 问题 
海尔 MV - 2480EGCZ 一 开机 ， 熔 丝 就 熔断 (Th) 磁 控 管 有 问题 
显示 器 正常 ， 选 定 程序 后 按 
海尔 MV - 2480EGCZ | JH T i E] ТЯ 
海尔 = 24 了 AJ HË, j E AS TT H. 
Í и i 接线 端 未 搬 好 
显示 器 正常 ， 选 定 程 ҮЗ 
| na AEN, F ШҮГҮР 
海尔 MV -2480EGCZ | 启动 键 ， 设 定 的 时 间 不 倒计时 
有 问题 
(2) 
显示 器 正常 ， 选 定 程 序 后 按 
海尔 MV -2480EGCZ | 自动 键 ， 设 定 的 时 间 不 倒计时 磁 控 管 有 问题 
(三 ) 
空 制 板 正常 输入 指令 ， 启 动 
海尔 МУ - 2480EGCZ ОН 电热 管 有 问题 














机 烧烤 不 工作 (一 ) 

















С ш | aag | 故障 部 位 或 元 器 件 | 备注 


故障 现象 








海尔 MV - 2480EGCZ 


控制 板 正常 输入 指令 ， 
机 烧烤 不 工作 C) 





控制 板 有 问题 
































, 机 正常 工作 , 但 炉 灯 不 亮 炉 灯 接线 端子 与 插 
海尔 MV -2480EGCZ 
(一 ) 头 接触 不 良 
机 正常 工作 , 但 炉 灯 不 亮 
海尔 MV -2480EGCZ =, „л 提示 灯 损 坏 











风扇 电动 机 的 风 叶 









































海尔 MV - 2480EGCZ 风扇 电动 机 不 转 (一 ) 
有 问题 
风机 的 接线 端子 与 
海尔 MV -2480EGCZ 风扇 电动 机 不 转 С) Ms 
插头 有 问题 
海尔 MV - 2480EGCZ 风扇 电动 机 不 转 〈 三 ) 电动 机 损坏 
海尔 MY - 2070EGZ 加 热 食物 慢 高 压 电容 失效 








海尔 MZ - 2070EGZ 


> 


еа. 


且 有 很 大 的 


磁 控 管 的 灯丝 与 管 
过 之 间 电 阻 过 小 ， 引 
起 磁 控 管 的 灯丝 与 阳 
极 短路 











海尔 MZS - 2380ЕС 


豪 调 时 停止 运行 








风扇 电动 机 损坏 





海尔 MZS - 2380ЕС 


机 内 有 较 大 的 噪声 (—) 

















风扇 与 风扇 电动 机 
松 脱 











海尔 MZS - 2380EG 


机 内 有 较 大 的 噪声 (二) 


机 盖 上 的 螺钉 松 脱 





海尔 MZS - 2380EG 


机 内 有 较 大 的 噪声 (=) 


高 压 变 压 器 上 的 螺 





海尔 MZS - 2380ЕС 


机 内 有 较 大 的 噪声 〈 














高 压 二 极 管 短路 





海尔 MZS - 2380ЕС 


Ла Ар С) 


磁 控 管 老化 、 磁 控 
管 灯丝 电路 接线 开路 
пў 





海尔 MZS - 2380ЕС 





毫 调 时 间 较 长 〈 二 ) 








丝 管 、 高 压 二 极 管 及 
高 压 变 压 器 损坏 
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机 型 


第 6 节 惠 R 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 








惠而浦 AMW460 


显示 错乱 (一 ) 





显示 器 端口 有 关 的 
晶体 管 及 相关 的 连 线 
有 问题 























惠而浦 AMW460 


显示 错乱 С) 











控 键 开关 损坏 











浦 AT315 





通电 后 炉 灯 亮 ， 微波 挡 加 热 食 
物 正 常 ， 但 烧烤 挡 不 能 烧烤 食物 


损 ， 与 机 壳 接 触 产 生 
漏电 


























惠而浦 AT318 


转盘 不 转 ， 加 热 不 均匀 


转盘 电动 机 绕组 
开路 




















































































































EORR 定时 器 电动 机 绕组 
惠而浦 J]250 毫 调 完毕 后 不 能 自动 断 电 
断路 
惠而浦 VG302 机 不 工作 门 开 关 短 路 
惠而浦 VIP271F 炉 灯 亮 ， 但 不 能 亮 调 食物 触摸 按键 损坏 
惠而浦 XC- MG20/AS 不 能 烧烤 食物 烧烤 发 热 器 断路 
惠而浦 XC- MS20 - SS 工作 时 断 时 续 风扇 过 载 而 烧 坏 
定时 电动 机 TM TM 两 端 电 压 
惠 尔 浦 AWH440 加 热 不 停机 (一 ) Е Ес ш 
损坏 IE 
TM 两 端 无 
惠 尔 浦 AWH440 加 热 不 停机 (二 ) 晶闸管 损坏 ' 
电压 
输 入 m A 
惠 尔 浦 AWH440 ERIA (一 ) 烧烤 器 损坏 М 


220V 电压 








惠 尔 浦 AWH440 


烧烤 继电器 损坏 或 
驱动 管 损坏 











惠 尔 浦 AWH440 





烧烤 恒温 器 开路 






















































































We e. ЕЛЕ 高 压 变压器 一 
惠 尔 浦 AWH440 微波 不 加 热 (一 ) 器 、 高 压 电 容 、 高 压 | 次 侧 插头 两 端 有 
二 极 管 损 坏 220V 电压 
微波 继电器 有 问题 
惠 尔 浦 AWH440 微波 不 加 热 (二 ) 
í 或 驱动 管 损坏 
第 7 节 美 的 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
美的 EG21B - AN 不 能 开机 ， 电 源 指示 灯 也 不 亮 变压器 内 部 不 良 
熔 丝 管 熔 断 并 发 黑 、 


美的 EG23B 





不 通电 














高 压 二 极 管 击 穿 








机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 








美的 EG823EA5 - NS 


作 正 常 (一 ) 


显示 屏 显 示 不 全 ,但 微波 炉 工 





美的 EG823EA5 - NS 














显示 屏 显 示 不 全 ， 但 微波 炉 工 





程序 块 驱 动 电 路 IC 





































































































作 正 常 (二 ) 存在 虚 焊 
美的 KD21B-A 加 热 正常 ， 但 有 较 大 的 噪声 风扇 轴 间 院 过 大 
美的 KD21B - A 每 加 热 几 分 钟 就 自动 断 电 风扇 电动 机 损坏 
转盘 电动 机 被 油污 
美的 KD21B -和 A 转盘 不 转 ， 其 他 正常 
ке с 阻塞 而 烧 坏 
磁 控 管内 的 阳极 滤 
的 -C 烧 熔 丝 管 可 二 极 管 
美的 KD21B-C Е ВА 熔 丝 管 和 双向 二 极 管 ФЕН БЕЛ ПЕ БЕ; 
微波 加 热 约 2min， 停 止 加 热 且 
ЕВ KD21B - TM 高 压 变 压 器 漏电 
— 发 出 较 大 “ 喻 喻 ” 声 
美的 KD21B - TM 开 大 功率 挡 仍 加 热 缓 慢 磁 控 管 插头 锈蚀 
ЖЕН 228 0. 8A 已 
美的 KD21B - TM 上 电 开 机 后 不 加 热 开路 ， 磁 控 管 灯丝 


磁极 








美的 KD21C - AN 


不 能 加 热 食物 


磁 控 管内 磁铁 断裂 





美的 KD23B - AE 








不 能 加 热 





控制 板 上 继电器 
RV1 损坏 





美的 KD23B - AE 


关机 











机 能 加 热 ， 但 几 秒 钟 后 自动 


磁 控 管 固定 座 与 箱 
体 上 半 部 点 焊 脱 落 








美的 KD23B - AF 











通电 后 ， 自 动 开 机 加 热 

















电脑 控制 板 脏 污 ， 
导致 CPU 漏电 而 失控 








美的 KD23B- АЕ (С) 





开机 后 数码 管 上 半 部 “ 缺 划 ” 


数码 管 引 脚 变形 





美的 KD23B- AF (С) 








磁 控 管 微波 输出 窗 
油污 严重 














美的 KD23B- АЕ (C) 


分 不 能 加 热 


食物 上 半 部 分 能 加 热 ， 下 半 部 














炉 腔 内 云母 片 下 半 
部 分 来 集 过 多 油污 








美的 KD23B -DA 


上 电 开 机 后 能 加 热 ， 但 伴 有 


高 压 电源 变压器 绕 
组 存在 在 间 短路 或 变 
不 器 铁心 松动 























美的 KD23B - DA 


= 
з 








上 电 开 机 后 能 加 热 ， 但 伴 有 
| 











电 风扇 叶片 变形 








美的 KD23B -DA 





























上 电 开 机 后 能 加 热 ， 但 伴 有 





转盘 电动 机 齿轮 
磨损 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
上 电 开 机 后 能 加 热 ， 但 伴 有 有 
美的 KD23B - DA | 高 压 电 容 击 穿 
“ 喻 喻 ” 声 (四 ) 
上 电 开 机 后 能 加 热 , 但 伴 有 磁 控 管 阳极 打 火 得 
美的 KD23B -DA | 
“ 喻 喻 ” 声 (五 ) 路 受 损 
上 电 开 机 后 能 加 热 , 但 伴 有 箱 体 内 云母 片 被 油 
美的 KD23B -DA | ӨН ы 
“ 喻 喻 ” 声 OX) 污 、 受 潮 等 
电源 插座 接触 电阻 
美的 KD23B - DA TOP ALA OSA AR a IL Ж сек 重 件 发 热 
ш 钟 过 后 显示 1 :01 ü е; 
变形 
, “开始 ” 键 失控 ， 其 他 键 操作 了 开关 插头 接触 
美的 KD23C - AK 
正常 不 良 
电网 过 零 脉冲 形成 
美的 KD23C -AK 通电 显示 正常 ， 但 不 能 加 热 人 
电容 C22 击 穿 
不 能 紫外 线 消毒 ， 微波 加 热 、 电脑 控制 板 上 电阻 
美的 KD23C - AK 
光波 加 热 正 常 R54 开路 











开机 后 数码 指示 为 0， 且 按钮 全 晶体 振荡 器 SCA1 


美的 KD25B -和 A 















































































































































部 失控 (M) 损坏 
磁 控 管 阳极 头 短 路 
的 KD25B-A 不 加 热 
并 发 黑 变 形 
美的 KJ17C- H 有 时 工作 正常 ， 有 时 不 通电 门 杠杆 位 置 偏 移 
电源 变压器 高 压 绕 
人 ЕР е rH ўй) x yy А 
美的 KJ21B- A (В) 屡 熔 电源 熔 丝 管 (8A) 组 下 间 短路 
熔 丝 管 熔 断 、 高 压 
美的 KJ25B - A 不 通电 ате 
E {т S 
美的 KJ25F -B 定时 器 不 归 零 定时 器 电动 机 损坏 
美的 КЈ25Е-В 有 规律 地 断 续 加 热 风扇 电动 机 开路 
美的 MK823EBF - PW 不 工作 主 高 压 变 压 器 不 良 
美的 MP17C -KE 转盘 不 转 转盘 电动 机 损坏 
开机 后 出 现 “ 间 隔 性 ”熔断 电 
的 PJ21B-A 监控 开 3 Уу 
E 源 熔 丝 管 (8A) „ош 
熔 丝 管 熔 坏 ， 高 压 
美的 PJ21F -B 接 通 电源 无 任何 反应 保护 管 (RG106) F 
穿 短路 
高 压 二 极 管 与 微波 
炉 灯 和 转盘 工作 正常 ， 但 微波 
美的 PJ21F -B Е о 炉 外 过 固定 的 螺钉 


松动 
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第 8 节 = 星 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 & H 
三 星 CE9G77S 熔断 熔 丝 高 压 电 容 击 穿 
= £ k] 22 х 
= Æ CE9G88S 不 能 加 热 食物 r ha 
地 短路 
薄膜 轻 触 式 导电 
三 星 M9G88 满 屏 显示 ， 按 各 功能 键 均 无 效 и ш 
ШЦ Ú 
三 星 M9G88 无 屏 显 ， 按 各 功能 键 均 无 效 RA 
==, Р SE. s Н 207 
° Í @ 引 脚 有 虚 焊 
:能 加 热 食物 ， 但 炉 灯 亮 、 托 
=E RE -563T ш л 磁 控 管 灯丝 开路 
盘 转 
机 内 熔 丝 管 熔断 、 
э 开机 后 炉 灯 不 亮 ， WARR |а соок) 
— 不 能 加 热 食物 С) s ko s 
1600V) Ñi 
Ж, ЖЖ 
Е А а 一 
三 星 RE-630D 器 二 次 侧 高 压 绕组 臣 
不 能 加 热 食物 (二 ) = 
间 短 路 
通电 后 散热 风扇 及 托盘 转动 正 
_ Кыш S] 微波 磁 控 管 灯丝 对 
三 星 S6Q88 常 ， 前 面板 各 功能 显示 及 操作 正 地 短路 漏电 
常 ， 但 不 能 加 热 | 
炉 灯 亮 ， 转 盘 运 转正 常 ， 但 不 
三 星 S7B77 磁 控 管 灯丝 开路 
能 加 热 食物 
第 9 节 三 洋 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 4 È 























三 洋 EM - 2008EB1 


通电 后 ， 炉 灯亮 ， 但 不 能 


加 热 食物 


磁 控 管 存在 短路 





三 洋 EM - 2012MB1 


启动 后 无 微波 输出 ， 加 热 
无 反应 ， 且 机 内 有 和 较 大 “ 喻 


` = 
喻 ” 声 





三 洋 EM -209EB1 


炉 内 打 火 





三 洋 EM -246EBI1 




















机 显示 屏 无 法 显示 








电源 控制 电路 有 


问题 





MARLE, WU 
断 器 、 安 全 联 锁 的 初 
级 开关 及 次 级 开关 、 
次 侧 、 继 电器 的 主 触 
点 及 各 元 器 件 之 间接 
插件 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
三 洋 EM ~ 246ES1 开机 后 无 法 加 热 监控 开关 不 良 








= ЕМ - 309EB1 





- 作 程序 未 完成 ， 便 自动 
止 加 热 








风扇 电动 机 绕组 
短路 














该 机 的 高 压 电容 为 
0. 97uF/2200V 的 “K 




































































































































































三 洋 EM - А708 开机 熔断 熔 丝 高 压 电 容 漏 电 所 致 介 油 浸 电 容 ， 可 
只 1.0pF WH 2100V 
电容 代 换 
设 定时 让 AZ Е, JP) 
三 洋 EM -J2109EB3 козы. PARI лежа 
亮 ， 不 工作 
三 洋 ЕМ - J2109ES1 加 热 速 度 缓慢 磁 控 管 接 插头 锈蚀 
第 10 节 上 Ж 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
A 0 电 开 机 ， 显 示 “88: 88” 字 晶体 振荡 器 176. ОМ 
š -65 
样 ， 操 作 控 制 失灵 损坏 
能 开机 显示 “1. 00” 计 时 正常 ， 
E2 МР – 650А R8 断路 
但 操作 控制 失灵 
ШОГЫ, 机 后 熔 丝 即 熔 断 ， 换 新 后 立 漏电 变压器 二 次 侧 
Вр Т 绕组 看 间 短 路 
通电 后 炉 灯 亮 ， 风扇 、 转 盘 正 
ЕЗ WP -650A ARA Me, ап 磁 控 管 断路 
常 ， 但 不 能 豪 调 食品 
第 11 节 Ж 下 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
温 控 开关 ST2 性 能 
松下 NE -1457 自动 停机 
> 不 良 
有 无 微波 能 量 输出 ， 且 有 较 大 的 磁 控 管 的 灯丝 管 与 
松下 NN -5250 D _ 
“ 喻 喻 ” 声 管 壳 之 间 短 路 
毫 调 时 间 过 长 ，20min n Ж 电源 电压 过 低 且 不 
松下 一 5550 
的 菜 需 30min 稳定 
EF 5 就 调 时 间 过 长 磁 控 管 阻 流 线 圈 
人 -5550 调 时 间 过 长 断 线 
炉 内 残留 物质 油污 
松下 NN-5550 | ви. WITA и 
过 多 














机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 

































































松下 NN -5550 毫 调 食物 时 ， 食 物 不 熟 (一 ) 人 磁 控 管 老化 
松下 NN -5550 HHRHH, RUDA D) 高 压 电 容 失 容 
Ке 12 高 压 二 极 管 正 向 电 
松下 NN -5550 毫 调 食物 时 ， 食 物 不 熟 (三 ) 阻 增 大 
松下 NN - 5550 误 调 食物 时 ， 食 物 不 熟 〈 四 ) 磁 控 波导 管 断 落 
ПЕТРОМ? 开机 后 显示 正常 ， 但 无 微波 变压器 二 次 绕组 
输出 断路 
松下 NN -5550 显示 正常 ， 但 无 微波 输出 (一 ) 高 压 电 容 被 击 穿 
松下 NN -5550 显示 正常 ,但 无 微波 输出 (二) 高 压 二 极 管 烧 坏 
已 使 用 五 年 时 间 ， 开 始 是 “局 控制 面板 不 良 且 插 
































松下 NN -5550 | 动 ”按键 无 效 ， 后 来 发 展 为 8 个 | 座 P@O、 四 引 脚 连 线 













































































































































































按键 均 失 效 断路 
Же 通电 启动 后 显示 屏 有 显示 , 但 | ”高 压 变压器 二 次 绕 
松下 =5550 тер 
无 微波 输出 组 断路 
按键 矩阵 电路 接触 
松下 -5550 触摸 控制 面板 上 的 启动 键 失 效 
不 良 
松下 -5550 启动 正常 工作 3min 自动 停机 热切 断 器 性 能 不 良 
IR JKH, 
松下 NN -5550 正常 工作 30min 后 即 停机 (一 ) t p; н 
内 温度 过 高 
松下 NN -5550 正常 工作 30min 后 即 停机 (二 ) 连 线 破损 
箱 内 进 、 排 气管 有 
松下 NN -5550 正常 工作 30min 后 即 停机 (=) ылы р 
电动 机 起 动 电容 
松下 NN-5550 | 按 手动 按键 电动 机 不 转 
失 容 
К 控 自 动 按键 ， 监 控 指 示 灯 不 亮 ， 烟雾 传 感 咒 @ 引 脚 
松下 NN -5550 
自动 监控 不 工作 氧化 
___ 按 自 动 按键 ， 无 烟雾 状态 电动 驱动 管 VT (9013) 
松下 一 5550 、 
机 即 转动 c、e 极 被 击 穿 
音调 时 间 过 长 ，10min 能 空 好 
松下 -555D а са 电源 电压 过 低 
的 菜 需 要 15min 
JH H ЖЛ. ЙЕЛ ЕЛ. 
松下 一 5750 蒸汽 传感器 损坏 
` 微波 炉 不 工作 ` Š 
温 控 器 的 连 线 CN3 
松下 NN -5750 温 控 器 失灵 ， 不 能 保温 外 接 的 温度 传感器 





失灵 
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机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
И 加 电 开 机 ， 显 示 正 常 ， 但 不 能 | ”继电器 驱动 电路 Q4 
松下 NN -5750 
加 热 食物 (一 ) 未 导 通 
[0 电 开 机 ， 显 示 正 常 ， 但 不 能 
F NN -5750 电容 C23 被 击 
КЫ 加 热 食物 (二) G „ш 
а 微波 炉 启 动 后 照明 灯亮 ,转盘 高 压 变压器 二 次 侧 
松下 NN -5750 Б 
电动 机 转动 ， 但 不 加 热 高 压 绕组 损坏 
继电器 КҮ1 线圈 
松下 NN -5750 炉 灯 亮 但 不 能 加 热 (一 ) 
в 烧 断 
高 压 变 压 器 一 次 侧 
松下 -5750 炉 灯 亮 但 不 能 加 热 (二 ) 
р 引线 断路 
高 压 电 容 保 护 二 极 
松下 -5750 炉 灯 亮 但 不 能 加 热 (=) I 
š 管 被 击 穿 
松下 -5750 炉 灯 亮 但 不 能 加 热 〈 四 ) 磁 控 管 阴极 漏电 
ЭЕ ЎА ЖН Ж ЖЗ РТК 
松下 NN -5750 и 炉 腔 内 油污 太 多 
现象 
松下 NN -5750 豪 调 时 炉 内 出 现 打 火 (一 ) 高 压 线 靠近 机 壳 
使 用 生 油 毫 调 ， 生 
松下 NN -5750 毫 调 时 炉 内 出 现 打 火 (二 ) 
р 油 含水 分 
1 E 基 本 正常 ， 但 炉 内 温度 太 温度 控制 电路 R27 
松下 NN -5750 | _ 
高 ， 经 常 将 食物 烤 糊 (一) (33kQ) 变 值 
E 基 本 正常 ， 但 炉 内 温度 太 
松下 NN -5750 | _ 温度 传感器 损坏 
高 ， 经 常 将 食物 烤 糊 (二) 
[0 电 开机 ， 微 波 炉 不 工作 ， 也 稳 压 电路 7Р1 








无 任何 显示 


( 





5. 6ES3) 被 击 穿 








通电 后 ， 





按 启动 键 ， 微 


工作 也 无 任何 显示 


波 炉 不 


ІСІ ( TMS73C41) 


内 部 电路 损坏 














启动 10s 多 后 便 自动 停机 ， 屏 


显 “00: 00” 字 样 








t 


蒸汽 传感器 损坏 





松下 NN -5750 











机 无 
任何 显示 





> 





任何 反应 ， 显 示 屏 





H 


ñ 
( 





变压器 二 次 侧 熔 丝 
E BHE Wri, Q1 (D2006) 
J be 极 被 击 穿 ,ZD1 
5. 6ES3) 被 击 穿 











松下 NN -5750 








按 下 局 动 键 后 微波 炉 不 工作 





RY- 2 损坏 








机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 








松下 NN -577WFS 


正常 机 无 论 开机 是 否 











正常 , 但 


按 机 键 操作 板 蜂 鸣 器 都 会 发 





Hh “ЩЩ” щу 








操作 板 薄 膜 开 关 有 
问题 、 控 制 主板 的 接 














地 线 与 箱 体 不 通 





松下 NN -6207 





风扇 、 托 盘 转 动 及 工作 指示 正 


常 但 不 能 加 热 


高 压 二 极 管 V2 击 穿 
漏电 








松下 NN - 652 





ЖАШ. KAFTAR 





生 油 内 有 水 分 且 炉 
腔 内 积 有 油污 





松下 NN - 652 








А 5) ЁЛУ йт 00 Dy НЕ ВЕЕ Jio 


IC2 ВУ ЭПО] 
































微波 炉 不 能 正常 工作 (一 ) 脚 之 间 短 接 
9 动感 应 器 豪 调 功能 设 定 后 ， 
松下 NN -652 蒸汽 传感器 损坏 
i ” | 微波 炉 不 能 正常 工作 (—) I 
机 后 炉 箱 内 温度 过 高 ， 只 能 
松下 NN —652 a SH DM) 排 气管 有 异物 堵塞 





工作 30min 便 自动 停止 工作 





松下 NN - 652 


温度 控制 失灵 ， 
食物 


常 出 现 烧 焦 


温度 传感器 特性 


ER 





BÉ E А WAB T. fE 2k R R IK 
































松下 NN -652 а 电源 电压 过 低 

_ Bë э JH A Н T fE Ж R 磁 控 管 栅 极 线 圈 
松下 NN -652 

(= 松 脱 
ВЕ 5 38 HT 效果 率 低 

松下 NN -652 FERREE] apu 

Ө 定时 器 可 以 定时 ， 但 无 微波 输 | 
松下 NN - 652 功率 延 时 器 损坏 


出 ， 微 波 炉 不 工作 





松下 NN - 652 


微波 炉 不 工作 (一 ) 


电源 引线 断裂 








变压器 低压 绕组 
























































松下 NN - 652 微波 炉 不 工作 (二 ) ке 

松下 NN - 652 微波 炉 不 工作 (=) 保护 器 二 极 管 损坏 
er | aa 
松下 NN-652 | 由 启动 时 一 切 正常 工作 约 | 。 排 气管 被 异物 堵塞 








20min 后 自动 停机 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
加 电 开 机 ， 微 波 炉 不 工作 ， 也 
松下 NN - 652 А | Q1 损坏 
无 任何 显示 (—) 
高 压 二 极 管 、 保 护 
电 р " а. УНЕ р RT ; р, 
松下 NN - 652 ЛЕЗА УША 二 极 管 及 主 电阻 丝 均 
无 任何 显示 (二) Й 
开机 后 不 工作 ， 也 没有 任 
松下 一 652 А М ея 7015. 6ES3) 损 坏 
显示 
机 后 无 微波 输出 ， 且 有 较 大 磁 控 管 的 灯丝 与 管 
松下 一 652 








的 “ 喻 喻 ”交流 噪声 


壳 之 间 短 路 





松下 NN - 652 











在 程序 设 定 和 局 动 键 按 下 后 ， 
ЙЕН ШЕН AGY - 27 不 工作 


IC2 损坏 








微波 炉 输 出 功率 过 低 ， 豪 饪 所 







































































NS 下 NN - 652 A EAA 
М 5 ЕНЕ 人 磁 控 管 老人 
炉 灯亮 ， 风扇 运 转正 常 ， 但 无 
松下 NN - 652 Q4 损坏 
І ”| 微波 输出 š 
炉 灯 和 风扇 运转 正常 但 无 微波 
松下 NN - 652 ІСІ 损坏 
输出 
接 通电 源 后 显示 器 发 黑 ， 模 ; 
松下 NN -652 А А иа и 显示 器 老化 
不 清 
ZE K z 5* JH ТЕМУ 105 后 显示 
松下 NN -652 ` i 数字 程序 电路 损坏 
“88: 88” 字 样 
自动 毫 调 功能 设 定 后 微波 炉 不 
松下 NN -652 кла 蒸汽 传感器 损坏 
工作 
高 压 电 容 击 
松下 NN -GD356W 机 后 不 能 工作 TERRE 
丝 熔断 





松下 NN -GD566M 


无 微波 输出 ， 且 有 和 较 大 的 “ 喻 


喻 ” 声 


磁 控 管 的 灯丝 与 管 
壳 之 间 短 路 





松下 NN -GD567M 


风扇 不 转 ， 不 能 加 热 


风扇 电动 机 绕组 已 
断路 








松下 NN -GD577M 





通电 后 整 机 无 反应 ， 不 能 进入 
工作 状态 


电容 C340 漏电 








IC1 (MN101E310) 
@ 引 脚 ( 复 位 端 ) 十 5V 
电压 为 0V 





松下 NN -GD586A 

















机 熔 丝 熔断 ， 整 机 不 工作 











Щщ И 28 Кот ПЕ [Н] 




















机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 








松下 NN -GF339M 


豪 调 时 间 过 长 


磁 控 管 灯丝 松 脱 或 
断路 





松下 NN -GF458M 


炉 内 


TK 


炉 腔 内 油污 较 多 




















机 后 显示 器 无 任何 显示 ， 微 
































松下 NN - GF489 W Жн йт ЛУ 
i 波 炉 不 能 启动 
薄膜 键盘 键 与 数据 
松下 ММ -GF559M| ”不 接受 输入 指令 程序 电路 的 连接 Он 
平 缆 线 ) 断 开 或 松动 
松下 NN -GF598 Жер 变压器 二 次 侧 高 压 


MXPE 














绕组 看 间 短路 





松下 NN - GM328 








通电 后 照明 灯亮 ， 转 盘 转 动 ， 





高 压 变压器 二 次 侧 





HXPE 但 不 加 热 高 压 绕组 损坏 
松下 NN- _ | o 
通电 启动 3s 后 机 子 停止 С) 继电器 RYL 不 良 
GS575W 








松下 NN - GS575W 


通电 启动 3s 后 机 子 停止 С) 


接 插 件 CN701、 
CN702 接触 不 良 





松下 NN - GS575W 











通电 启动 3s 后 机 子 停止 (=) 


碰 锁 开关 有 问题 





松下 NN -GS575W 











Ë: 
mm 
ц 

8 


启动 几 十 秒 后 机 子 停止 


接 插件 CN703 松动 
或 磁 控 管 有 问题 





松下 NN - GS575W 





炉 门 关闭 时 ， 炉 灯 和 风扇 工作 








次 级 碰 锁 开关 有 问 
题 (如 调整 不 当 或 松 
动 、 开 关 损 坏 等 ) 


































































































松下 NN-GS575W „о итак 磁 控 管 灯 丝 开路 
次 级 碰 锁 开关 有 问 
松下 NN-GS575W Bi ИЯ 题 (如 开关 开路 或 接 
触 不 良 、 开 关 损 坏 等 ) 
松下 NN-GS575W| ”加 热 器 不 工作 (一 ) 加 热 器 损坏 
松下 NN-GS575W| ”加 热 器 不 工作 (—) 继电器 损坏 
搅拌 电动 机 有 问题 
松下 NN-GS575W| ”搅拌 电动 机 不 转 (如 电动 机 接线 开路 或 
松动 ) 





松下 NN - GS575W 





微波 输出 过 低 ， 庆 调 所 需 时 间 


过 长 





磁 控 管 有 问题 (如 
磁 控 管 老化 、 磁 控 管 
丝 极 终端 开路 或 松动 ) 
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机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 


(2%) 





松下 NN -GT346W 





加 热 过 程 中 出 现 异 响 ， 随 后 不 
、 无 显示 


熔 丝 管 (250V/8A) 





















































松下 NN - K366WFS 面板 上 许多 按键 均 失 效 微波 炉 面 板 损坏 
面板 与 地 (外壳 ) 
松下 NN -K366WEFS| ”一 启动 就 保护 
Ë š 连接 的 螺钉 松动 
通电 后 能 加 热 食 物 ， 但 加 热 速 
松下 NN -K5544MF ко ЕДВ 磁 控 管 接 插件 生 锈 








松下 NN - К580МЕЅ 





开机 后 无 反应 ， 且 屡 熔 熔 丝 


变频 板 上 桥 堆 DB701、 
Q701 (GT60M303) Q702 
(GT30J322) 击 穿 , R713、 
R714, R710, R711, R712 
开路 








松下 NN - K580MFS 


ЛЕ, (A fE IE H 








IC2 外 围 电容 C23 








测 IC1 (M38121) 
0. @5 E Æ 
E 常 ， 但 IC2 
(AN6752) © 5| JJ 
电压 失常 














松下 NN - K5840SF 





显示 屏 有 显示 ， 但 无 微波 输出 


高 压 变 压 器 二 次 绕 
组 断路 





松下 NN - K587 WS 





显示 屏 无 显示 ， 按 任何 键 均 








电脑 板 上 石英 晶体 
振荡 器 不 良 





松下 NN - K652 





开机 后 显示 屏 无 显示 ， 也 不 


工作 


ZD1(5. 6ES3) 损 坏 


测 IC1CTMS73C41) 
@ 引 脚 电 压 为 0V( 正 
常 应 为 5.0V) 








松下 NN - K653 


加 电 开机 后 ， 微 波 炉 不 工作 





滤波 电容 C1 被 击 穿 











松下 NN - SM319H 炉 灯 亮 ， 但 转盘 不 转 转盘 电动 机 损坏 
松下 NN -V668WS 工作 ， 熔 丝 完好 С) 数控 电路 损坏 





松下 NN -V668WS 





DIE, RAE Z) 


EIE ARO 
开路 








松下 NN - V668WS 





不 显示 ， 不 工作 ， 熔 丝 熔断 





初级 碰 锁 开关 损坏 





薄膜 键盘 脱落 或 











松下 ММ -V668WS 不 接受 指令 (一 ) Жы 
薄膜 键盘 键 与 数控 
松下 NN - V668WS 不 接受 指令 C) 电路 的 连接 O P 














线 ) 断 开 或 松动 















































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
松下 NN -V668WS 不 接受 指令 (=) 数控 电路 损坏 
次 级 碰 锁 开关 接触 
松下 NN -V668WS 炉 门 关闭 时 ， 炉 灯 和 风扇 工作 
u 不 良 或 损坏 
初级 和 次 级 碰 锁 开 
松下 NN - V668WS 毫 调 过 程 中 ,微波炉 停 止 工作 
Ше 关 线圈 开路 或 松动 
_ | ss шыг 磁 控 管 丝 极 线圈 开 
松下 NN - V668WS PRO AQ ph. А] Н pi K 路 或 松动 
第 12 节 F Кє 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
到 设 定 的 工作 时 间 ， 微 波 炉 
а ПИКЕ ЕТЕТ 
就 停止 工作 
炉 腔 内 的 残留 油 杂 
午 展 WP800A TE АЕ] Л ЕТИ 波 挡 ; 
FIR ха АЫ pai КЕТИ E p k Pi 8 TJ K 物 太 多 云母 块 烧 穿 
调节 定时 器 时 ， 熔 丝 在 短 时 让 
午 展 WP800A ИИ ii С 电容 过 电压 被 击 穿 
内 熔断 ， 且 熔 丝 管内 发 黑 (一 ) 
КЕ 调节 定时 器 时 ， 熔 丝 在 短 时 间 高 压 变 压 器 二 次 侧 
“ЕЛ WP800A ‚о “usss Sp z e = 
ЖИЛ. НЇ@ 2 ДЖ (С) 短路 
= 炉 门 关闭 后 ， 启 动 开关 接 通 熔 监控 开关 推动 杆 
1) WP800A 
丝 立 即 短路 移 位 
pae 热 正 常 ， 但 不 能 烧烤 食物 继电器 RY4 常 开 触 
午 展 WP -900C 
(一 ) 点 不 能 闭合 
热 正 常 ， 但 不 能 烧烤 食物 
午 展 WP -900C E а. 电热 管 损 坏 








1 WP -900C 





加 热 正 常 ， 但 不 能 烧烤 食物 














~ 





ЕЛ МР – 900С 














加 电 开 机 ， 显 示 正 常 ， 但 按 启 
动 键 后 转盘 、 风 扁 、 磁 控 管 和 电 
热管 都 不 工作 

















门 开 关 S3 没有 闭合 





1 WP -900C 


显示 正常 
控 管 和 加 热管 均 不 工作 


， 但 转盘 ， 内 扇 、 磁 





炉 门 没有 关 好 








> 


ТЕ WP -900C 











炉 不 工作 


加 电 开 机 ， 显 示 正 常 ， 但 微波 





集成 电路 7805 不 良 
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不 能 加 热 





( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
q wp _900C | 显示 正常 但 按键 发 出 指令 时 | WIIK H 
ü 微波 炉 不 执行 不 良 
午 展 WP -900C 微波 炉 不 工作 (一) е 
ú И и 二 次 绕组 断路 
Е WP -900C 微波 炉 不 工作 (二 ) 电源 进 线 插头 松动 
时 钟 晶体 振荡 器 
午 展 WP -900C 微波 炉 不 工作 (三 ) EA 
不 良 
午 展 WP -900C 能 加 热 但 功率 调节 开关 失效 定时 电动 机 损坏 
第 13 节 ж} 贵 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
FX gy — [> 2: 
通电 后 机 内 冒 出 一 股 焦 糊 味 和 | | 2A IE DE, É 
希 贵 WD800 - A AEN 向 电阻 变 值 ，T 二 次 侧 
= ЕРОС 
接 通 电源 后 屏幕 正常 ， 操 作 各 SESER KAA 
š ы гс 避 у ГЕ SZ JE т. (X Z 2 
希 贵 WD800-A | 功能 键 ， 炉 内 指示 灯亮 ， 炉 盘 也 TES. Е 
旋转 ,但 就 是 不 加 热 (一 ) 
接 通 电源 后 屏幕 正常 ， 操 作 各 есе De 
希 贵 WD800-A | 功能 键 ， 炉 内 指示 灯亮 , 炉 盘 也 | о у 
(T4512) 不 良 
旋转 ， 但 就 是 不 加 热 (二 ) 
第 14 Е 普 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
启动 后 炉 灯 不 亮 、 转 盘 不 转 ， 
夏普 了 _211 Н ы 高 压 二 极 管 损坏 





МЛ К -3А65 


炉 灯 不 亮 ， 转 盘 也 不 转 





高 压 电容 两 端的 双 
向 二 极 管 击 穿 











夏普 R-3E56 








0 电 开机 ， 按 下 启动 键 ， 微 波 
炉 不 工作 ， 也 无 任何 显示 


SA 熔 丝 熔断 监视 电 
阻 损坏 














加 电 开 机 ， 炉 灯 不 亮 ， 转 盘 不 
转 ， 不 加 热 











双向 二 极 管 保 护 电 
路 6.3A 电源 熔 丝 管 被 
击 穿 ， 高 压 电 容 两 端 
的 双向 二 极 管 被 击 穿 




















机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 








微波 发 生 电 路 的 高 





























ЖШ R-3H65 无 微波 输出 不 能 加 热 食物 
> е а: 
ЯШ R — 3H65 食物 经 常 烧 类 热 动 开关 触 点 烧结 
磁 控 管 老 化 ， 制 热 
夏普 RR- 3H65 炉 灯 亮 但 京 调 食物 时 间 很 长 
| 性 能 变 差 
8A 熔 丝 熔断 ， 压 人 敏 
夏普 RR-3H65 LEFEL EILE TE 








电阻 VRSI 损坏 








启动 10s 多 后 自 停机 ， 显 示 
夏普 R-3H65 е оз Б 蒸汽 传感器 损坏 
` ZIN : TP э 


l 














蒸汽 传感器 插头 与 











启动 10s 多 后 自 停机 ， 显 示 


M 



























































































































































夏普 R-3H65 ë Е 控制 印 制 电路 板 上 的 
显示 “88: 88” 字 样 〈 二 ) 
插座 接触 不 良 
# R-3H65 炉 灯 不 亮 ， 转 盘 不 转 继电器 RY1 损坏 
夏普 R-3H65 炉 灯 亮 但 无 微波 输出 ТЇН ЖЖ R 
р 定时 器 、 转 盘 、 炉 灯 均 正常 ， 微波 产生 高 压 二 极 
HY К – 5880 Ёр еа 
但 不 能 加 热 食物 管 短 路 
КЕ ШУ H ЛИШ. 
夏普 RR- 5880 工作 正常 ， 但 蜂 鸣 器 不 响 (一 ) | A AR E E A i e 
BH R30 短路 
夏普 及 -5880 - 作 正常 ， 但 蜂 鸣 器 不 响 (二 ) 降 鸣 器 损坏 
从 鸣 器 推动 晶体 管 
% R – 5880 - 作 正 常 ， 但 蜂 鸣 器 不 响 (三 ) 
я I ы AA a Q30 的 b、c 极 断路 
夏普 R-5880 工作 正常 ， 但 蜂 鸣 器 不 响 〈 四 ) 峰 鸣 金属 片 锈蚀 
R30 损坏 断路 ， 蜂 
3 К – 5880 工作 正常 ， 但 蜂 鸣 器 不 响 (五 ) 
夏 5 EEX. A 岛 器 ТҮҮ 
Жа. HLA ERREKA “5 
夏普 R -5888 喻 ” 声 ， 不 能 毫 调 食物 ， 有 很 大 二 极 管 短路 
的 振动 声 
_ 机 后 ， 主 电阻 丝 烧 断 ， 微 波 保护 二 极 管 及 高 压 
夏普 及 -5888 Кх Е S 
炉 不 工作 二 极 管 均 被 击 穿 
F 机 后 ЕЮ 以 计时 ， 但 
зр ЕЕЕ 开机 后 ， 定 时 器 可 以 计时 ，1 高 压 电 容 损坏 








无 微波 振荡 输出 








本 加 电 开 机 ， 炉 灯亮 ,但 不 能 烧 烧烤 发 热 器 连 线 
夏普 R-5G10 (W) а 


烤 食 物 Бей 
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故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 








夏普 R-5G10 (W) 


通电 后 ， 炉 灯亮 ， 风 扇 运转 正 
常 ， 但 无 微波 能 量 输出 ， 不 能 加 
热 食物 








晶体 管 Q4 被 击 穿 








夏普 R-5G10 (W) 








开机 后 炉 灯 亮 ， 
但 无 微波 输出 





风扇 运 转正 常 ， 


Ол 晶体 管 被 击 穿 

















开机 后 ， 显 示 器 发 黑 或 显示 模 
糊 不 清 ， 但 微波 炉 工 作 正常 


显示 带 老 化 





夏普 RR-6G65 





微波 炉 启 动 后 出 现 很 大 “ 喻 喻 ” 
лї, ЖА) 


磁 控 管 的 灯丝 与 阳 
极 间 短路 





夏普 R - 6G65 


微波 炉 不 能 加 热 食品 


发 光 二 极 管 Q21 
损坏 





微波 炉 能 启动 工作 ， 但 不 能 烧 











夏普 RR-6G65 烧烤 发 热 器 损坏 
` | e š 
微波 产生 电路 高 压 
夏普 R - 6G65 DKT ë IB ЯС ПЕ >< IEW 
i тл 二 极 管 断路 
微波 炉 启 动 后 转盘 风扇 转动 正 继电器 驱动 电路 驱 


Еі К - 6665 








1н а. AS BÉ 2 VH 


лр a% 
== 








动 管 Q26 的 b. е Ж 
断路 





夏普 R-6G65 


微波 炉 能 启动 , 但 显示 器 模糊 
НАЕ) В 


集成 电路 IC1 损坏 








夏普 R - 6G65 





加 电 开 机 ， 显 示 器 不 亮 ， 按 触 
摸 键 ， 微 波 炉 无 反应 (一) 








复位 电路 Ql 
(2SA933S) 的 be Ж 4 


ul 





穿 


Ет 





夏普 R - 6665 


加 电 开 机 ， 显 示 器 不 亮 ， 按 触 
摸 键 ， 微 波 炉 无 反应 (二) 





电源 线 红 、 绿 线 之 
间 的 熔 丝 金属 稍 烧 断 ， 
电源 变压器 二 次 侧 之 
前 的 电路 监视 电阻 


к 


DRAN 














夏普 R-6G65 








I 电 开 机 ， 炉 灯亮 ,转盘 转动 ， 
无 微波 输出 , 但 烧烤 功能 正常 
(==) 














微波 产生 电路 Q26 
(DTB143ES) b. e 极 
断路 

















加 电 开 机 ， 炉 灯亮 ， 转 盘 转 动 ， 











微波 产生 电路 高 压 
夏普 R_6G65 | 无 微波 输出 ， 但 烧烤 功能 正 党 
т “UU | 二极管 损坏 
С) 
蜂 鸣 器 独立 电路 分 


夏普 R - 6G65 














微波 炉 工 作 正 常 ， 但 蜂 鸣 器 








流 电阻 R30 (3. ЗКО) 
短路 
























































































































































(2) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
u 加 电 后 ， 显 示 屏 无 任何 显示 ， 电源 变压器 二 次 侧 
Е К - 6665 š _ 
微波 炉 不 工作 电路 监控 电阻 短路 
_ 加 电 开 机 微波 炉 不 工作 ， 显 示 JE t E pE VRSI 
夏普 R-6G65 | 
屏 无 显示 烧 坏 
夏普 R-6G65 无 微波 输出 ， 按 功能 键 无 效 复位 电路 C3 被 击 穿 
_ 用 炉 灯 亮 ， 转 盘 和 风扇 运转 磁 控 管内 部 绝缘 体 
R R -5880 
正常 ， 但 不 加 热 打 火 
第 15 节 M 华 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
通电 后 不 进行 任何 操作 ， 蜂 鸣 
ЕЕН AD “ЦИЙ” Bü А, ЖОШ 触 膜 开关 夹层 中 有 
WE E100E -2 _ Е 、 
示 为 不 规则 数字 或 符号 ， 按 启动 | 异物 
键 不 能 启动 
工作 时 发 现 米 连续 不 
ШУО» ТЕЕ 2e ILAE PA PUDU ЕЕН AJURE 
ñ “ПДД” SeA Цу 
定时 器 电动 机 绕组 
ШИЕ M50TA 训 调 时 ， 转 动 定时 器 不 能 定时 а 
断路 
第 16 节 小 天 8 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
高 压 变压器 一 次 绕组 接线 柱 
Л 8 W6001 КТЕ г m. ARR 
加 端 与 插头 之 间接 触 不 良 
电源 的 电路 8A/250V 熔 丝 短 
/ RR W6001 通电 后 无 任何 反应 路 ， 门 联 锁 开 关 LXW1 - 10B16 

















从 槽 中 脱落 





Жат 故障 代码 


第 1 节 松下 NN-GS-S7SW 型 变频 微波 炉 故 障 代码 























































































































故障 代码 代码 含义 

ноо RAM 有 问题 

H02 EPROM 有 问题 

H20 蒸汽 加 热 器 开路 

H30 炉 腔 热 敏 电阻 不 良 

H32 磁 控 管 热 敏 电阻 不 良 

H39 蒸汽 加 热 器 热 敏 电阻 不 良 

H90 IGBT 温度 过 高 ，P 板 控制 微波 炉 输 出 功率 降低 

H95 变频 器 输入 端子 连接 不 良 

H96 变频 器 IC 有 问题 

H97 变频 器 输入 异常 

H98 磁 控 管 不 起 振 

H99 变频 器 开 / 关 控制 有 问题 

HOT 炉 腔 过 热 

014 用 户 操作 不 当 〈 如 使 用 蒸汽 功能 时 ， 水 槽 中 缺 水 ) 

U40 空 烧 检 知 〈 未 放 食物 或 食物 量 过 少 ) 

U65 变频 器 温度 过 高 

第 2 节 松下 NE-1457 型 微波 炉 故 障 代码 

故障 代码 代码 含义 

F11 微波 输出 电路 出 现 故障 

F12 电流 监测 电路 存在 短路 故障 











Жом 代表 电路 


1. LG МС -5014M 电脑 型 微波 炉 电 气 原 理 图 ( 见 图 5 — 1) 
МЕЛ 



































































































































































































































BK RD 高 压 变压器 
вк RD JRD Е ВЫ 
йж (OL (та) 烧烤 管 BN i — RD 
(250V10A) J | pm 
RD Š . 
BL ке E 电 容 
5-8% RD| BK ufi © x 
RD Tana? з | 
АС BL + Е 高 压 МД МУ 
йу L in 
z = 
@ BK | | | к 
RY; | RD {| | * 选择 部 分 
| 二 | Гал 
шейин 次 级 开关 | | = ， PK ll 
| | 
ГЕ ун Т || 
r i BERA 




















图 5-1 LG MG-5014M 型 微波 炉 电 气 原理 图 

Е. 炉 门 打 开 时 : O.L: 炉 灯 ; T. T. М. 转盘 电动 机 ; F.M: 风扇 电动 机 。 
BN 一 棕色 线 YI 一 黄色 线 ”RD 一 红色 线 WH 一 白色 线 ”PK 一 粉红 色 线 ”BK 一 黑色 线 
BI 一 蓝 色 线 G-Y 一 黄 绿色 线 







































































































































































2. LG MG5017M、MG5017MS 电脑 型 有 转盘 微波 炉 电气 原理 图 ( 见 图 5 — 2) 
BK RD ЕНЕ 
RD RD RD 
[| 烧烤 管 RD 
IXH. 
оз МА) J] I -SEK | 
RD RD 
л Е 
BN RD Ë (0. 
J Ee дуз J ® | 
c= ler T gey | È 高 压 REY | 
I 
Фу о ws | 
* 选择 部 分 I 7 
күз | BL HOB PE Р ЛЕ 
Р: 1 ' 
4 | 1 ж ш mm: 
恒温 器 次 级 开关 | | WH 17, 
Pk YL I 高 压 电容 
11311511718] IRY2 (күз Ë 









































СМІ 














же з = Y j 
EAEE yug ҮШ Г 
ay Big 










































































图 5-2 LG MG5017M、MG5017MS 电脑 型 有 转盘 微波 炉 电 气 原 理 图 
Е. 炉 门 打开 时 : O.L: 炉 灯 ; Т.Т. М. 转盘 电动 机 ; F.M: 风扇 电动 机 。 
BN 一 棕色 线 RD 一 红色 线 ”PK 一 粉红 色 线 ”BI 一 蓝 色 线 








YL 一 黄色 线 ”WH 一 白色 线 BK 一 黑色 线 G-Y 一 黄 绿色 线 














224 


3. LG MG -5324TYV 型 光波 炉 电 气 原 理 图 (JLE 5-3) 
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о JÈ 火力 控制 功能 
pk HARK вм 关 RD WEOE ko NEVER 
COM NO(DI Т з) COM Te 
## | Е RD 
pa | NO 
10А | s 
= wE 
BN Е З REREN 
бту 38 ЕН 
К s 
AC © BL | 
БМ @ | аер 磁 控 管 
BL | * 选择 部 分 š 
WH BL = = атт 
— ТАНЕ ЈЕ 
k COM NO ER 
ЖШН BEHE ае 
高 不 电容 
5-3 LG MG-5324TV 型 光波 炉 电气 原理 图 
Е. 炉 门 打开 时 定时 器 关闭 ，O. 工 ， 炉 灯 ; T. T. M: 转盘 电动 机 ; F.M: 风扇 电动 机 。 
BN 一 棕色 线 RD 一 红色 线 ”BI 一 蓝 色 线 ”YI 一 黄色 线 ”BK 一 黑色 线 ”G -Y 一 黄 绿 色 线 
4. LG MG -5588SDT 电脑 光波 型 微波 炉 电 气 原理 图 ( 见 图 5 — 4) 
ЕГ MPE во MARR 
a RD 控制 开关 тте RD 
BK =. €| вк 
熔 丝 RD | агре m q 
10A E BARIA 
250V RD һа 
RD а. 
ac D (ог) TTM) (FM 加 s | Е 
220V ] BN 
50Hz Bi Е I ИЕ i 
G-Y { ж 高 压 电 容 I 
BL “一 £ 3 
Ш m песе Ж | 
BL| BL А 控 
| YL 12 > Ë 
[es А 
| WH — 
WH гт! | 
тетте р | WH 
ERER удае | = = 
| 电脑 控制 板 | r 
1 202 d 
-ga 2 а МГУ 开 
с. | В иш оша BHUS 
4 低压 у „ 继电器 ЖП 
К Cantas 
图 5-4 LGMG-5588SDT 电脑 光波 型 微波 炉 电 气 原 理 图 
OI 一 炉 灯 TTM 一 转盘 电动 机 FM 一 风扇 电动 机 ”BN 一 棕色 线 BL — 28 ”BK 一 黑色 线 
RD 一 红色 线 YL 一 黄色 线 WH 一 白色 线 PK 一 粉红 色 线 G-Y 一 黄 绿色 线 































































































O.L— JJ Т.Т. M 一 转盘 旧 
YL 一 黄色 线 WH 一 白 


S: 
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5. LG WD800 (MG -5520M) 型 微波 炉 电气 原理 图 OLEI 5-5) 
初级 开关 ту 监控 器 开关 BK AMEER 
BK J] 
аш [| e 

(250% 10А) P—- 

© * | | RD US RD |, 

ПЫ 1 

AN RD 商 压 电容 器 [gl 

如 
ө г MERER k 
50Hz ó y жо zJ 
RTE EEE 
ВТ. } 
TAREE | РК. ORD 
2 и зе Ra š : вла 
= T SM 次 级 开关 
BERRES À ati gp [РЕ FATA 
ЕЕЕ BAPM e 
图 5-5 LG WD800 (MG -5520M) 型 微波 炉 电 气 原理 图 
Б. Е. M 一 风扇 电动 机 ”BN 一 棕色 线 RD 一 红色 线 PK 一 粉红 色 线 


BL 一 蓝 色 线 






































GR ”BK 一 黑色 线 ”G 一 Y 一 黄 绿色 线 



























































































































































































































































































































































































































































6. 方太 W25800K -01A 型 微波 炉 电 气 原理 图 ( 见 图 5 — 6) 
初级 联 锁 开 关 - 
М ыс ы п до BEN 
И: i KI g Ч a A 
RE 器 | 高 高 == 
шї ж 25078 „|? |. ja ж ж LESI Е 
(输入 ) 4а ІЗ 
ња е 管 Г = 红 红 |z 
FR W = =) 高 
(输入 ) = [一 ЈЕ ү ЈЕ 
监控 | | 下 | | 三 
温 控 器! | y |ЖХ — * № 
次 I 管 
É = © Ө Ө 
锁 кај Ik3 ко) Kil | (с 
F = 1 | I I Siaka К 
X [ыз жав ESEN 在 炉 门 打开 时 的 状态 
图 5-6 方太 W25800K-01A 型 微波 炉 电气 原理 图 
7. 格兰仕 G8023YSP - Z 光波 型 微波 炉 电 气 原理 图 ( 见 图 5 — 7) 
т 51 [от] 7 Жо 
+ гп 1 
FUSE | аб } ' p] © 4 
| =. €] НУ РОзЕ у m 
ИТТ аи N 
Е 755 > 2 - | | MAG 
NU h f Í Í т 
р, F T J 137 
s у / RY. y RY, 
kS mar бид т 
/ / Ë | ССА 
2 4 ] Ё Тав 
MAIN GRILL VPC 
ттт RELAY RELAY RELAY 
ESRR 电脑 控制 板 
图 5-7 格兰仕 G8023YSP - Z 光波 型 微波 炉 电 气 原 理 网 
Е. 条 件 : J: 关 面板 开关 : 按 “ 和 暂停 /取消 ” 键 。 
门 第 一 连锁 开关 S: 门 第 二 连锁 开关 5: 门 监控 开关 Si: 磁 控 管 热 切断 器 КҮ: 时 间 控 制 继 电器 
КҮ»: 微波 控制 继电器 “RYs : 光波 控制 继电器 ”Mi : 风扇 电动 机 “Ms : 转盘 电动 机 H: 光波 管 
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8. 格兰仕 G80W23YSL – V9 9125 {УУ /Л RS RER ( L 5—8) 
Л Жа Кя Хр 
= 6 — ВЭ Т 高 压 二 极 管 
gn 一 TI ' 训斥 电容 
PUSE | а I КО | и ө С J 
P | 
| f зк €] Ту FUSE 
хе + 发 热 丝 
ЕЕ S C GD) уж ат s | 
N= L ИТ 管 | EL: 
JFR y T 
磁 控 管 | / ! 
热切 断 器 | / i кү, вх) я 
54 / RY I 1 КҮ, 1 
Үп t ДЕ | | — T 
` УЕ 07 1 |! ш 
i ‚ ЮР Хк 1 | | | В 
1 , É 
L į 
MAT 1 2 VPC 
RELAY GRILL RELAY 
ТЇП ELA 
低压 变压器 电脑 控制 板 

















图 5-8 格兰仕 G80W23YSL -V9 型 散 汽 微波 炉 电气 原理 图 
Е. 此 电路 图 是 在 炉 门 关闭 时 ,面板 开 关 按 “暂停 /取消 ” 键 时 的 状态 。 
Mi; 风扇 电动 机 “Ms : 转盘 电动 机 ”RY1: 时 间 控 制 继电器 ”RY,: 微波 控制 继电器 
RYs: 光波 控制 继电器 ”RY4: 蔡 汽 控制 继电器 
9. 格兰仕 WD700A (D7017CTL - 2H) 电脑 型 有 转盘 微波 炉 电 气 原理 图 ( 见 图 5 - 9) 
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ТАМР GRILL VPC 
RELAY RELAY RELAY 














低 正 变压器 电脑 控制 板 














图 5-9 格兰仕 WD700A (D7017CTL -2H) 电脑 型 有 转盘 微波 炉 
注 : AI: PN: 关 面板 开关 : 按 “ 取 消 ” 键 。 
S: 门 第 一 联 锁 开 关 S: 门 第 二 联 锁 开 关 S: 门 监控 开关 S. 磁 控 管 热 切断 器 
КҮ: 炉 灯 控制 继电器 КҮ. 烧烤 控制 继电器 RY: 微波 控制 继电器 
Mi: 转盘 电动 机 “Ms : 风扇 电动 机 H. 石英 发 热管 
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10. 格兰仕 WD800B 型 微波 炉 电 脑 板 电路 图 ( 见 图 5- 10) 
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A1015 зава. А1015 
өз = R14 vr 
O 到 А1015 
г! БОП 
VI10 
VT14 ГГ А1015 ты 
А1015 RS 
2 R12 sik 
1к Хур» 
4 
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图 5-10 格兰仕 WD800B 型 微波 炉 电 脑 板 电路 图 
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11. 海尔 HR -6703D (N) ЖШ Ж ЛЕН АЛ (И 5-11) 
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图 5-11 海尔 HR-6703D (N) 型 微波 炉 电 气 原理 图 
注 : 本 电路 图 是 在 炉 门 打开 时 的 状态 。 





12. 海尔 MF - 2070EGZ 型 蒸汽 微波 炉 电气 原理 图 (OLB 5-12) 
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5-12 海尔 MF -2070EG2Z 型 蒸汽 微波 炉 电气 原理 图 
注 ; 本 电路 图 是 在 炉 门 打开 微波 炉 未 工作 时 的 状态 。 








13. 海尔 MF - 2480MGS (N) 型 微波 炉 电 气 原 理 图 
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( 见 图 5 一 13) 
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图 5-13 海尔 MF -2480MGS (N) 型 微波 炉 
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L 原理 图 
海尔 MK - 2270EGEGS (N) 型 微波 炉 电 气 原理 图 (PLE 5 - 14) 
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Qm @ a 的 中 | Helk 
动 动 监 £ | Qs 
机 机 3 ж 
JF E 
= i < 
Е RFLM | ей 
С Е 次 级 联 锁 开 关 Ë 
温 控 器 | т f 
а 
мо) | RW! Y - 
门 开关 |! 
| ою Ө 
| П | П П | П 
цв) => 
ПЕ | SARELAY 16А RELAY 10A RELAY 
电脑 控制 概 
图 5-14 海尔 MK - 2270ЕСЕСЅ (N) 型 微波 炉 














电气 原理 图 





注 : 本 电路 图 是 微波 炉 门 开 时 的 状态 。 
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15. 海尔 MR -2070EGZNA、MR -2070EGZN、MR -2070EGZA. MY -2070EGZ 
电脑 型 无 转盘 微波 炉 电 气 原 理 图 ( 见 图 5-15) 
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К 5-15 海尔 MR-2070EGZNA、MR -2070EGZN、MR -2070EGZA、 
MY -2070EGZ 电脑 型 无 转盘 微波 炉 电 气 原理 图 
注 : 本 电路 图 是 在 炉 门 打开 微波 炉 未 工作 时 的 状态 。 
16. 海尔 MYE - 1870MEG 机 械 型 有 转盘 微波 炉 电气 原理 图 ( 见 图 5 -16) 
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图 5-16 海尔 MYE-1870MEG 机 械 型 有 转盘 微波 炉 电气 原理 图 
Е. 在 炉 门 打开 未 设 定 ， 工 作 时 的 状态 (开门 灯亮 )。 
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17. 海尔 MZ - 2070MGZ 机 械 型 无 转盘 微波 炉 电 气 原 理 图 OLE 5-17) 
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图 5-17 海尔 MZ-2070MGZ 机 械 型 无 转盘 微波 炉 电气 原理 图 


注 : 本 电路 图 是 在 炉 门 打开 定时 器 未 工 f 











FE 时 的 状态 。 





18. 海尔 MZS -2380EGC 电脑 型 有 转盘 微波 炉 电 气 原 理 图 ( 见 图 5 — 18) 
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图 5-18 海尔 M2ZS-2380EGC 电脑 型 有 转盘 微波 炉 





注 : 在 炉 门 打开 未 工作 时 的 状态 。 
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19. 海尔 美 天 使 HR - 6703D (N) 光波 型 家 用 微波 炉 电 气 原 理 图 ( 见 图 5 一 19) 
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5-19 海尔 美 天 使 HR -6703D (N) 光波 型 家 用 微波 炉 电 气 原理 图 


20. 海尔 美 天 使 HR -7803D 光波 型 家 用 微波 炉 电 气 原 理 图 ( 见 图 5 — 20) 
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图 5-20 海尔 美 天 使 HR -7803D 光波 型 家 用 微波 炉 电 气 原理 图 
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21. 海尔 美 天 使 MF -2270EG (N) 型 微波 炉 电 气 原理 图 ( 见 图 5- 21) 
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图 5-21 海尔 美 天 使 MF -2270EG (N) 型 微波 炉 电 气 原 理 图 


22. 海尔 美 天 使 MF - 2270MEG (N) 型 微波 炉 电 气 原 理 图 (JLE 5-22) 
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图 5-22 海尔 美 天 使 MF -2270MEG (N) 型 微波 炉 电 气 原理 图 
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23. 海尔 美 天 使 MF - 2270MG (N) 型 微波 炉 电 气 原理 图 ( 见 图 5-23) 
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图 5-23 海尔 美 天 使 MF -2270MG (N) 型 微波 炉 电气 原理 图 









































24. 海尔 美 天 使 MF -2480EGS 型 微波 炉 电 气 原理 图 ( 见 图 5 — 24) 
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图 5-24 海尔 美 天 使 MF - 2480EGS 型 微波 炉 电气 原理 图 


25. =Z Æ CE2974 型 微波 炉 电 脑 板 电路 图 与 电气 原理 图 ( 见 图 
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图 5—25 
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5-26 =Æ CE2974 型 微波 炉 电气 原理 图 
26. = Е CE959G 型 微波 炉 交 流 进 线 及 微波 发 生 电路 图 (L 5 — 27) 
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27. = E CE959G 型 微波 炉 接 线 图 ( 见 图 5- 28) 
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28. = СЕ959С 型 微波 炉 控 制 电 路 图 LE 5-29) 
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图 5-29 三 星 CE959G 型 
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Æ CME20G 型 微波 炉 交 流 进 线 及 微波 发 生 电 路 原理 图 ( 见 图 5-30) 
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进 线 及 微波 发 生 电 路 原理 图 
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30. 三 星 CME20G 型 微波 炉 接 线 图 
= М CME20G 型 微波 炉 接 线 图 与 CE959G 型 相似 ， 如 图 5-28 所 示 。 
31. = E CME20G 型 微波 炉 控 制 电 路 原理 图 OLE 5-31) 
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图 5-31 三 星 CME20G 型 微波 炉 控 制 电 路 原理 图 
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32. = E M245 型 微波 炉 电 气 原理 图 与 电脑 板 电 路 图 LE 5-32, Ed 5 -33) 
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图 5-33 三 星 M245 型 微波 炉 电 脑 板 
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33. 三 洋 EM -2008EB1 电脑 型 无 转盘 微波 炉 电 气 原 理 图 ( 见 图 5-34) 
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图 5-34 三 洋 EM - 2008ЕВІ 电脑 型 无 转盘 微波 炉 电 气 原 理 图 
注 : 1. 此 电路 是 基本 电路 ， 由 于 设计 改进 有 可 能 变更 。 
2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通电 状态 。 















































SCi: 门 感应 开关 Ho: 石英 加 热 器 
5С: 门 联 锁 开关 MT: 磁 控 管 温 控 带 
SC: 联 锁 监 控 开 关 GM: 天 线 电 动机 
Hi: 石英 加 热 器 BM: 风扇 电动 机 

: 炉 灯 


34. 三 洋 EM -2012MB1 机 械 型 无 转盘 微波 炉 电 气 原 理 图 ( 见 图 5 — 35) 















































































































































































































































此 电路 图 同时 适用 于 三 洋 EM -2008MB1、EM - Е2108МВІ 型 微波 炉 。 
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5-35 三 洋 EM-2012MB1 机 械 型 无 转盘 微波 炉 电气 原理 图 
注 : 1. 此 电路 是 基本 电路 ,由 于 设计 改进 有 可 能 变更 。 
2. 此 电路 表示 的 是 开门 、 非 通电 状态 。 

















8 











SCi: 门 联 锁 开 关 МТ: ТА Ят 
SCz : 门 感应 开关 НАТ: 加 热 器 温 控 器 











SW1: ЖЕЛЕ BM: 风扇 电动 机 





ЅСз: 联 锁 监 控 开 关 GM: 天 线 电 动机 





关 
关 





SW; : 2) y Bu Л ТМ: 定时 器 电动 机 
M/SW: 微波 /烧烤 转换 开关 L: 炉 灯 
Hi/ Hs: 加热 器 
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35. 松下 NN - GS575W 电脑 型 无 转盘 变频 微波 炉 电 气 接 线 与 电路 原理 图 L 
图 5-36、 图 5-37、 图 5-38) 
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5-36 松下 NN-GS575W 电脑 型 无 转盘 变频 微波 炉 电 气 原理 图 
注 ， 炉 门 关闭 ， 微 波 炉 不 工作 。 
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图 5-38 松下 NN-GS575W 电脑 型 无 转盘 变频 微波 炉 电路 原理 图 (二) 
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36. 松下 NN – К583ЈЕ/МЕ, NN - K573JF/MF 型 微波 炉 电 气 原 理 与 接线 图 OLE 
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图 5-39 松下 NN-K583JF/MF, NN -K573JF/MF 型 微波 炉 电 气 原 理 图 
注 ， 炉 门 关 闭 ， 微 波 炉 不 工作 。 
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ЗО) 


图 5-40 Ж Т М - К583ЈЕ/МЕ, NN - К573ЈЕ/ МЕ 型 微波 炉 接线 图 
ТЕ: 置换 元 器 件 时 ， 请 按 左 图 所 示 检 查 导 线 颜色 。 括 号 内 所 指 为 接 搬 件 的 颜色 。 
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37. 松下 NN - K5840SF. NN – K5841JF. NN – K5740MF, NN - KS741JF、NN – 


K5640MF, NN - K5540MF, NN - K5541JF. NN - К5542МЕ, NN - K5543MF, NN – 
К5544МЕ 型 变频 微波 炉 电 气 原 理 图 〈( 见 图 5 — 41) 
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图 5-41 ЖУК NN - К58408Е, N 


- К5841ЈЕ, NN - К5740МЕ, 
NN - K5741JF, NN - К5640МЕ, 


N - K5540MF, NN- К5541ЈЕ, 
NN - К5542МЕ, ММ - К5543МЕ, NN - K5544MF 


型 变频 微波 炉 电气 原理 图 
Е. 炉 门 关闭 ， 微 波 炉 不 工作 。 
38. 松下 NN -LM313WF 型 有 转盘 微波 炉 电 路 接线 图 ( 见 图 5—42) 
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图 5-42 松下 





-LM313WF 型 有 转盘 微波 炉 电路 接线 图 


关闭 合 ， 可 变 功率 控制 器 处 于 “高 ”(High) 火力 。 





























E: 炉 门 关 闭 ， 定 时 带 





第 6 全 拆 装 技巧 


第 1 节 格兰仕 微波 炉 的 拆 装 


1. #25 АУЗ E 

1) 首先 将 电源 线 从 电源 插座 上 拔 掉 。 

2) 拧 下 盖 板 上 的 固定 螺钉 ， 如 图 6 -1 所 示 。 用 一 只 手 按 住 炉 身 ， 男 一 只 手 将 盖 
板 后 部 向 上 抬 起 ， 再 往 后 用 力 拉 出 ， 如 图 6-2 所 示 。 





图 6-1 拧 下 固定 螺钉 


3) 安装 机 壳 时 ， 先 看 一 下 盖 板 和 机 壳 的 肉 雄 接口 的 位 置 ， 再 将 盖 板 与 机 壳 的 接 
口 位 置 对 准 。 

4) 最 好 由 两 个 人 操作 ， 一 个 人 用 手 按 住 机 壳 与 盖 板 的 接口 ， 另 一 个 人 则 将 盖 板 
往 前 用 力 推 进 ， 使 盖 板 与 机 壳 的 雌雄 接口 完全 吻合 。 这 一 步 特别 重要 ， 操 作 不 当 ， 往 
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图 6-2 Жи 

往 出 现 个 别 接口 未 插入 的 情况 ， 这 样 容易 引起 微波 泄漏 。 

D 进行 上 述 操作 之 后 ， 先 拧紧 微波 炉 背 部 的 螺钉 ， 再 拧紧 左右 两 侧 的 螺钉 。 

【提示 帖 】 有 些微 波 炉 的 盖 板 与 机 壳 的 螺钉 不 完全 一 样 ， 采 用 两 种 不 同 螺纹 的 螺 
钉 。 拆 装 时 应 特别 留意 ， 以 防 弄 错 。 拆 下 的 螺钉 要 放 和 人 固定 的 盒 里 ， 别 丢 了 。 

2. 电源 线 的 拆 装 

拧 掉 地 线 〈 黄 色 ) 端子 的 一 个 螺钉 ， 然 后 将 相 线 CGE), FR CEE) 的 接线 
端子 拔 下 即 可 取 下 电源 线 ， 如 图 6 -3 所 示 。 

















© 6-3 电源 线 拆 印 示意 图 
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3. 高 压 二 极 管 的 拆 装 








D 拆 装 前 提 : 切断 电源 ， 拆 除外 壳 ， 将 高 压 电容 完全 放电 。 








2) 拆 印 顺序 ， 拆除 支架 上 高 压 二 极 管 的 





固定 螺钉 ; 将 高 压 二 极 管 从 高 压 电 容 上 


拆 下 ;从 高 压 变 压 器 上 拆 下 高 压 二 极 管 的 高 压 引 线 ， 拔 下 高 压 二 极 管 ， 如 图 6-4 





所 示 。 




















到 6-4 高 压 二 极 管 的 拆 御 





3) 安装 顺序 与 拆 外 顺 序 相 反 。 安 装 时 按 原样 恢复 高 压 二 极 管 ， 注 意 将 高 压 二 极 
管 的 “十 ” 端 与 高 压 电 容 任 一 端 连 接 ， 高 压 二 极 管 的 “一 ” 端 固定 在 支架 上 接地 。 


4. 高 压 电 容 的 拆 装 





D 拆 装 前 提 : 拆除 外 壳 ， 切 断 电源 ， 对 高 压 电 容 放电 。 





2) ШЙ: 拆除 高 月 





E 电 容 与 高 压 变 月 
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线 和 高 压 连 线 ; 从 高 压 变 压 





器 上 拆除 高 压 二 极 管 的 高 压 引 线 和 高 压 二 极 管 固定 在 高 压 电 容 文 架 上 的 螺钉 ;拆除 固 
定 高 压 电 容 的 固定 螺钉 ， 然 后 拔 下 连接 端子 ， 取 下 高 压 电 容 ， 如 图 6-5 所 示 。 





3 
5. 高 压 变 压 器 的 拆 装 


Мм 














安装 顺序 与 拆 务 顺序 相反 。 安 装 高 压 电 容 时 ， 必 须 按 原样 安装 并 固定 可 靠 。 


D 拆 装 前 提 : 拆除 外 索 ， 切断 电源 ， 对 高 压 电容 进行 放电 。 





2 
器 在 炉 体 上 的 螺钉 ; 然后 将 


м 


ЎР ЛЕ. 拔 去 变压器 上 各 接线 ; 将 微波 炉 倒 转 过 来 ， 拧 下 固定 于 高 压 变 压 








接 于 磁 控 管 、 高 压 变 压 器 和 


高 压 变压器 ， 如 图 6 -6 所 示 。 

















电容 上 的 电线 断 开 ， 即 可 取 下 
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图 6-5 ЖЕФ 








图 6-6 EZE JE fi HI HF E 
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м 


3) 安装 时 应 将 高 压 变压器 〈 高 压 变压器 ) 放 回 原 处 ， 并 对 准 螺钉 孔 ， 将 螺钉 旋 
紧 (高 压 绕组 由 此 接地 ); 将 橡胶 垫 块 带 胶 面 的 保护 纸 撕 去 ， 然 后 误 和 人 变压器 与 腔 体 
之 间 ， 带 胶 面 贴 在 腔 体 上 ， 搬 上 变压器 上 各 接线 。 

6. 主 控 板 、 低 压 变压器 和 功率 继电器 的 拆 装 

将 固定 主 控 板 上 的 螺钉 拧 下 并 拔 下 所 有 接线 端子 ， 即 可 拆 下 主 控 板 ， 如 图 6-7 
所 示 。 


















































图 6-7 ERRI HRE RK 





拆 务 时 注意 事项 ， 

1) 在 处 理 数 据 电路 之 前 ， 操 作 人 员 将 身上 的 静电 接地 放 掉 。 

2) 利用 焊剂 吸收 器 或 脱 焊 工具 和 30W 的 电 烙 铁 ， 除 去 低压 变压器 和 / 或 功率 继 
电 融 各 终端 引 脚 的 所 有 焊锡 。 不 要 在 数控 接触 点 上 使 用 功率 高 于 30W О а А ER ak A 
焊工 具 。 

3) 确认 所 有 的 终端 引 脚 清洗 并 与 数据 电路 触 点 分 离 之 后 ， 把 损坏 的 变压器 /功率 
继电器 全 除 换 上 新 的 。 安 装 时 ， 应 确保 所 有 的 终端 引 脚 安插 正确 ， 重 新 焊接 所 有 的 终 
端 触 点 。 

7. 磁 控 管 的 拆 装 

D 拆 装 前 提 : 切断 电源 ， 打 开外 壳 ， 将 高 压 电容 放电 。 

2) 拆 闭 顺序 ， 从 磁 控 管 上 拆除 高 压 变 压 器 上 的 灯丝 引线 ， 拆 开 高 压 线 ; ЖҮР 
定 磁 控 管 和 波导 管 的 安装 螺钉 ; 拆 下 磁 控 管 ， 如 图 6 -8 所 示 。 

【提示 帖 】 拆 务 磁 控 管 时 ， 应 确保 它 的 圆 盖 不 与 周围 元 器 件 碰 撞 ， 以 免 造成 损坏 。 
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图 6-8 ВИРІ 


3) чей S УНАР ИОН д. 但 要 注意 以 下 3 点 : 

O 重 装 磁 控 管 时 ， 磁 控 管 垫 片 应 安 疲 在 正确 位 置 。 确 定 磁 控 管 垫 片 与 磁 控 管 紧 
密 相 连 ， 防 止 泄漏 。 

O 磁 控 管 安装 完 后 ， 应 用 检测 计 检 查 磁 控 管 周围 的 微波 泄漏 。 用 275mL 的 水 测 
试 微波 泄漏 必须 低 于 5mW/cm 的 限度 。 
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© 磁 控 管 安 装 后 应 拧紧 安装 螺钉 ， 确 认 波 导管 和 磁 控 管 之 间 不 留 颖 除 ， 以 防 微 
波 泄 漏 。 另 外 还 需 保证 天 线 的 密封 垫 安放 正确 。 

8. 过 热 保护 器 的 拆 装 

如 图 6-9 所 示 ， 拧 下 固定 过 热 保 护 融 的 两 颗 螺 钉 ， 然 后 拔 下 接线 端子 ， 即 可 取 
下 过 热 保护 器 。 











图 6-9 і Ar HYPE E 





9. 石英 加 热 器 的 拆 装 

1) 拆 装 前 提 : 打开 炉 门 ， 拆 除外 壳 ， 将 高 压 电 容 对 地 放电 。 

2) HAUKE: 拧 下 加 热 器 护 板 上 的 固定 螺钉 ， 将 护 板 从 卡 扣 中 拔 出 ， 即 可 看 见 
加 热 絮 及 其 外 这。 用 尖 头 螺钉 旋 具 插入 加 热 器 接线 端子 的 中 心 贺 孔 内 ， 将 接线 端子 推 
出 ， 使 加 热 器 与 接线 分 离 ， 抽 出 加 热 器 ， 如 图 6 - 10 所 示 。 

3) 安装 时 按 原 样 进行 安装 。 

10. 高 压 熔 丝 管 的 拆 装 

D 拆 装 前 提 : 打开 炉 门 ， 拆 除外 壳 ， 将 高 压 电 容 对 地 放电 。 

2) HAURE: 拔 开 塑料 外 壳 ， 弛 下 接线 端子 ， 即 可 取 下 高 压 熔 丝 管 ， 如 图 6 -11 
所 示 。 
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6-10 ЯЯ йт ПУ АЕ 





11. 炉 体 照明 灯 的 拆 装 


将 固定 于 炉 体 照明 装置 上 的 螺钉 拧 下 ， 然 后 拆 下 炉 体 照明 装置 并 提起 ， 即 可 取 下 





灯泡 ， 如 图 6-12 所 示 。 

12. 转盘 电动 机 的 拆 装 

D 拆 装 前 提 : ж РСК, ЭК тЫ ЖН ЖОЖ ТТК. 

2) 拆卸 顺序 : 

© 取出 微波 炉 中 玻璃 盘 与 转盘 支架 环 ， 向 上 拔 出 玻璃 盘 下 面 的 转轴 ， 如 图 
所 示 。 














6 一 13 


O 竖 起 炉 身 ,底下 有 个 大 圆 形 突出 部 分 ， 用 螺钉 旋 具 旋 下 固定 中 底板 的 螺钉 ， 


取 下 同 盖 板 ， 如 图 6 -14 所 示 。 

© 用 螺钉 旋 具 旋 下 固定 转盘 电动 机 的 螺钉 ， 将 转盘 电动 机 取出 ， 并 拔 去 了 
线 ， 如 图 6-15 所 示 。 

3) 安装 顺序 

将 转盘 电动 机 轴 对 准 连 接 轴 套 也 中 ， 并 用 螺钉 固定 电动 机 。 

O 插 上 两 根 连 线 。 

© 装 上 中 底板 ， 并 用 螺钉 进行 固定 。 

D 将 微波 炉 放 正 ， 放 和 垫圈、 转轴 支承 ， 然 后 放 和 转盘 支架 环 和 玻璃 转盘 

13. 风扇 电动 机 的 拆 装 

D 拆 装 前 提 : 缀 下 微波 炉 外 这， 并 将 高 压 电容 进行 放电 。 


























WR E 


° 
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图 6-13 ЖЩ Æ K 
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图 6-14 РУ Ez sl 





2) EU UY, 将 风扇 电动 机 上 的 
两 根 引线 拔 下 ， 将 固定 风扇 电动 机 组 件 
的 紧 固 螺钉 用 螺钉 旋 具 拧 下 ， 将 转轴 与 
Ж ЕШ ЖЕКЕ Ж. CE 903638, 将 风 
BF AB ЯН ЕЕ, ЖШ КАЙ 
电动 机 。 

3) 安装 顺序 ， 将 风扇 叶 装 入 转轴， 
并 装 上 弹簧 夹 ; 将 风扇 电动 机 组 件 用 紧 
固 螺钉 紧 固 ， 插 上 风扇 电动 机 上 的 两 根 
318. 

14. 炉 门 的 拆 装 图 6-15 转盘 电动 机 拆 印 示意 图 

D 拆 装 前 提 ， 切断 电源 ， 从 炉 腔 
内 取出 转盘 和 支架 ， 拆 下 微波 炉 外 壳 。 

2) 拆卸 顺序 ， 从 微波 炉 炉 门 的 匀 链 上 拧 下 两 颗 固 定 螺钉， 打开 门 按钮 并 缓慢 打 
开 炉 门 ， 向 下 拉 炉 门 ， 向 上 提起 铵 链 ， 外 下 门 的 上 铵 链 ， 向 上 拉 炉 门 ， 从 门 的 下 铵 销 
ЕГЕТ ВВЕ, WEIN. 

D REW: АЗГЕ BEART F Е. УЕА ГИЙ E Бс З А 
腔 面板 的 左上 侧 方 孔 内 ;将 炉 门 的 上 铵 链 插 到 炉 门 的 上 铵 销 上 ， 关 闭 炉 门 ， 使 炉 门 与 
炉 腔 的 左右 边线 平行 ， 炉 门 卡 头 正确 地 搬 到 门 孔 中 ;将 炉 门 的 上 匀 链 固定 到 炉 腔 顶部 
的 两 颗 螺 钉 固 紧 。 安 装 炉 门 时 要 注意 以 下 事项 : 重新 组 装 炉 门 组 件 时 ， 应 正确 安装 和 
调整 ， 炉 门 重 新 安装 后 ， 应 检查 初级 开关 、 监 控 器 开关 和 次 级 开关 是 否 正常 工作 。 另 
外 还 要 用 检测 器 检测 微波 能 泄漏 。 
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15. 炉 门 安全 联 锁 开关 的 拆 装 





D 拆 装 前 提 : 切断 


电源 ， H РУКЕ, 对 高 压 电容 放电 。 











2) 拆 装 顺序 : 断 开 开关 引线 ; 拆 下 固定 门 门 卡 多 的 固定 螺钉 ， 拆 下 门 瘦 卡 钧 组 
f; 将 定位 开关 的 挡 舌 挑 开 ， 缉 下 联 锁 开关 装置 ， 拆 下 开关 连 动 臂 和 动作 杠杆 。 
3) 安装 时 应 按 原 样 恢 复 ， 固 定 卡 钓 ， 连 上 开关 引线 ; 调整 卡 钓 的 位 置 ， 保 证 炉 
门 关闭 后 ， 炉 门 的 内 外 间隙 小 于 0. 5mm, 
第 2 节 松下 变频 微波 炉 的 拆 装 


以 松下 NN - GS575 W 型 变频 蒸气 微波 炉 为 例 进行 介绍 。 





1. 磁 控 管 的 拆 装 


























D 拆 装 前 提 : 切断 





电源 ， H РУКЕ, 对 高 压 电 容 放电 。 











2) HHPI: 








O 用 螺钉 旋 具 拧 下 将 补 强 板 A 固定 于 腔 体 上 的 两 颗 螺 钉 ; 用 螺钉 拧 下 将 补 强 板 
B 固定 于 炉 腔 体 顶 板 上 的 两 颗 螺 钉 、 将 热 敏 电阻 固定 于 炉 腔 体 顶 板 上 的 一 颗 螺 钉 、 磁 
控 管 上 固定 热 敏 电阻 的 一 颗 螺 钉 ;， 松 开 变频 器 安装 板 A 上 固定 主线 扎 的 卡 爪 ; 拔 下 磁 
控 管 丝 极 终端 的 两 根 高 压 接 插件 ， 如 图 6 -16 所 示 。 









































6-16 磁 控 管 拆卸 示意 图 (一 ) 
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@ 用 螺钉 旋 具 拧 下 将 导 风 体 A 固定 于 磁 控 管 上 的 一 颗 螺 钉 ， 并 取 下 导 风 体 A; 
































用 螺钉 旋 具 皖 下 将 导 风 体 B 分 别 固定 于 磁 控 管 上 的 一 颗 螺 钉 及 固定 于 底板 上 的 一 颗 
螺钉 ， 并 取 下 导 风 体 B; 拔 下 风扇 电动 机 接线 端 上 的 两 个 接 搬 件 、 熔 丝 座 接线 端 上 的 
两 个 接 插件 ; 松 开 补 强 板 A 与 炉 腔 侧 部 连接 的 卡 爪 ， 并 轻微 向 外 移 开 补 强 板 A; 用 



































螺钉 旋 具 拧 下 将 磁 控 管 固 定 于 炉 腔 波 导管 上 的 四 颗 螺 钉 ; 印 下 磁 控 管 ， 如 图 6 - 17 





所 示 。 











导 风 体 B 








图 6-17 тШ МАШ (二 ) 





3) 安装 顺序 : 磁 控 管 安装 顺序 与 拆卸 顺序 相反 。 安 装 磁 控 管 时 ， 以 对 角 线 次 序 
固定 并 拧紧 四 颗 固定 螺钉 ， 确 认 波导 管 和 磁 控 管 之 间 不 留 双 除 ， 以 防 微 波 泄漏 。 另 外 
还 需 保证 天 线 的 密封 垫 安放 正确 。 

【提示 帖 】 该 型 号 所 用 的 磁 控 管 是 专 为 变频 器 电源 供应 系统 而 设计 的 ， 更换 时 必 
须 确定 型 号 是 否 对 应 零件 表 所 列 型 号 。 


2. 印 制 电路 板 AU、 薄 膜 键盘 以 及 继电器 的 拆 装 






































1) 拆 装 前 提 : 在 接触 数据 
2) PHIR: 











D 从 控制 面板 上 抽出 水 槽 ， 






































电路 之 前 ， 应 将 你 身上 积累 的 静电 荷 导 地 。 





如 图 6 — 18 所 示 。 


О тта ТОНО” BË 2s 以 上 ， 以 将 残留 在 铜 管 、 软 管 等 输 水 管道 中 的 积 水 








接 插件 。 


© 用 螺钉 旋 具 拧 下 将 控制 画 








全 部 排 到 炉 腔 中 ;从 铜 管 上 拔 下 连接 水 和 泵 的 软 管 A; AEH 











==, 





电路 板 AU 上 拆除 所 有 的 




















j 板 组 件 固定 于 腔 体 前 板 上 的 一 颗 螺钉 ;打开 炉 门 ， 











并 向 上 轻 轻 滑动 控制 面板 组 件 ， 














以 从 腔 体 上 取 下 控制 面板 组 件 。 
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— Š 水 槽 单元 


方形 密封 团 











| 
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Б, | 
Ji 
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图 6-18 水 槽 装配 示意 图 


© 用 螺钉 旋 具 拧 下 将 印 制 电路 板 AU 
固定 于 控制 面板 上 的 三 颗 螺 钉 ; 捍 住 CN7 
两 端 并 往 上 轻 拉 ， 按 住 印 制 电路 板 AU 接 
插件 CN7 的 锁定 装置 ， 向 上 提 位 并 拆除 
薄膜 键盘 的 扁平 绕 线 ， 如 图 6 - 19 所 示 。 

© 在 薄膜 键盘 的 边缘 用 工具 (如 用 
美工 刀 之 类 的 工具 ) 轻 轻 挑 开 ， 然 后 慢 慢 
地 将 薄膜 键盘 从 控制 面板 上 撕 下 。 it 

3) 安装 步骤 ， 安 装 顺序 与 拆 印 顺序 У a 
相反 。 安 装 新 的 薄膜 键盘 时 ， 应 确保 控制 
面板 表面 清洁 ， 以 保证 新 键盘 粘贴 牢固 
持久 。 

【提示 帖 】 薄 膜 键 盘 是 双 面 胶带 固定 图 6-19 薄膜 键盘 的 扁平 缆 线 拆 邱 示意 图 
在 控制 面板 上 上 的， 因此， 可 以 用 诸如 理发 用 的 吹风 机 之 类 的 工具 对 其 进行 加 热 ， 以 顺 
利 将 其 分 离开 来 。 

3. 印 制 电 路 板 DU 的 拆 装 

D 拆 装 前 提 ， 在 处 理 数据 电路 之 前 ， 请 把 你 身上 积累 的 静电 接地 放 掉 。 

2) ЕШР. 

O 将 接 插件 CN9 (红色 接 插件 ) 从 印 制 电路 板 AU ERT; ВИЕ СМІ ( 白 
色 接 插件 ) 从 印 制 电路 板 DU ERT. 

© 用 螺钉 旋 具 拧 下 将 印 制 电路 板 DU 固定 于 补 强 板 A 上 的 一 颗 螺 钉 ; 用 尖 嘴 钳 
松 开 辕 定 印 制 电 路 板 DU 的 塑料 支撑 架 卡 爪 ， 取 下 印 制 电路 板 DU， 如 图 6 - 20 所 示 。 

3) 安装 步骤 ， 安装 顺序 与 拆卸 顺序 相反 。 








































































































锁定 装置 
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И 
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图 6-20 印 制 电路 板 DU ЕП E 

















【提示 帖 】 
1) 更 换 印 制 电 路 板 DU 上 的 元 器 件 时 ， 不 要 在 数控 接触 点 上 使 用 功率 高 于 30W 
的 电 烙 铁 或 脱 焊 工具 。 








2) 当 变压器 /功率 继电器 损坏 后 ， 应 确认 所 有 的 终端 引 脚 清洁 并 与 数据 电路 触 点 
分 离 之 后 ， 再 将 损坏 的 变压器 /功率 继电器 御 除 换 上 新 的 。 安 装 时 ， 应 确保 所 有 的 终 
端 引 脚 安 捅 正确 ， 重 新 焊接 所 有 的 终端 触 点 。 

4. 变频 器 的 拆 装 

1) 拆 装 前 提 : 对 高 压 进行 放电 。 

2) 拆卸 步骤: 

D 用 螺钉 旋 具 拧 下 将 补 强 板 A 固定 于 腔 体 上 的 两 颗 螺 钉 、 补 强 板 B 固定 于 炉 腔 
体 顶 板 上 的 一 颗 螺 钉 、 热 敏 电 阻 固定 于 炉 腔 体 顶 板 上 的 一 颗 螺 钉 。 

© 松 脱 变 频 器 安装 板 A 上 的 固定 主线 扎 的 卡 爪 。 

© 从 熔 丝 座 接线 端 上 拔 下 两 个 接 插 件 ; 从 风扇 电动 机 接线 端 上 拨 下 两 个 接 插件 ; 
从 磁 控 管 丝 极 终端 拔 下 两 根 高压 接 插件 ， 从 变频 器 上 拔 下 接 搬 件 CN701 和 CN702。 

D 用 螺钉 旋 具 拧 下 将 变频 器 导 风 板 固 定 于 补 强 板 B 上 的 一 颗 螺钉 ， 并 松 脱 卡 爪 
拆 下 变频 器 导 风 板 ;， 松 脱 变频 需 安 装 板 A 与 变频 器 安装 板 了 之 间 的 连接 卡 爪 〈 见 图 
6-21), 并 使 之 分 离 ， 用 螺钉 旋 具 拧 下 固定 变频 器 于 变频 器 安装 板 上 的 一 颗 螺钉 和 一 
颗 接 地 螺钉 ( 见 图 6-22), 

© 撮 下 变频 器 ， 如 图 6-23 所 示 。 

3) 安装 步骤: 安装 顺序 与 拆 印 顺序 相反 。 

5. 加 热 器 的 拆 装 

D 上 加 热 器 CAU) 的 拆 装 : 从 上 加 热 器 接线 端 上 拔 下 两 个 接 插 件 ; 从 微波 炉 左 
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КОРО 变频 器 安装 板 A 











图 6-21 变频 器 拆 印 示意 图 (一 ) 









к=——= 


本 


=== 











图 6-22 ЖР А 〈 二 ) 


侧 部 旋 除 一 颗 固定 加 热 咒 安装 板 的 螺钉 ;抽出 上 加 热 器 ， 如 图 6-24 所 示 。 

安装 上 加 热 器 与 拆卸 上 加 热 器 的 步骤 相反 。 

2) 蒸汽 加 热 絮 的 拆 装 : 

@ 从 控制 面板 上 抽出 水 槽 。 

О 持续 按 “ 蒸 汽 微波 ” 键 2s 以 上 ， 以 将 残留 在 铜 管 、 软 管 等 输 水 管道 中 的 积 水 
全 部 排 到 炉 腔 中 ; 取 下 连接 铜 管 两 端的 软 管 。 
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散热 器 上 带 有 高 压 及 商 温 
ERAS I 


a аа 


RERE 


变频 器 






一 次 绕组 
高 压 变 不 器 Ё 
CN702 


切 勿 调整 4 
йи Да 


水 泥 电 阻 

















补 强 板 人 АЕ 


























6-23 变频 器 示意 图 
































图 6-24 上 加 热 器 拆 印 示意 图 


© 用 螺钉 旋 具 拧 下 将 导 风 体 В 固定 于 底板 上 的 一 颗 螺 和 钉 ; 分 别 从 左 、 右 门 辟 上 
取 下 门 钩 簧 ;将 微波 炉 倒 置 ， 拧 下 底板 与 腔 体 相连 接 的 所 有 螺钉 ;从 腔 体 上 取 下 底 
板 ， 如 图 6-25 所 示 。 

© 拔 下 连接 蒸汽 加 热 絮 的 两 个 接线 端子 ; 用 螺钉 旋 具 拧 下 将 热 敏 电阻 固定 于 燕 





























265 





底板 














此 两 颗 螺 钊 不 可 打下 或 打 松 


图 6-25 莱 汽 加 热 器 拆 纯 示意 图 (一 ) 


汽 加 热 器 上 的 一 颗 螺钉 ; 拧 下 将 蔡 汽 加 热 器 固定 于 炉 腔 底部 的 四 颗 螺 钉 ; ЕКЕТ 
热 器 ， 如 图 6 — 26 所 示 。 
























ПЖ йт 





ZTU 





图 6-26 7ТЕ А 〈 二 ) 


© 安装 蒙 汽 加 热 器 与 拆 撮 节 汽 加 热 器 的 步骤 相反 。 安 装 共 汽 加 热 器 时 应 注意 以 
下 事项 : 燕 汽 加 热 器 与 炉 腔 底 部 接触 部 位 需 充 分 涂 布 硅 脂 (标准 为 0. 3mm 厚 )， 以 确 
保良 好 的 传导 效果 ; 拧紧 四 颗 固 定 螺 钉 ， 确 保 燕 汽 加 热 器 和 炉 腔 底部 之 间 不 留 颖 陀 ， 
以 防 传导 效果 不 佳 。 
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【提示 帖 】 

1) 拆 门 钓 簧 时， 请 扶 住 炉 门 以 防 炉 门 跌落 。 

2) 用 螺钉 旋 具 拧 底 板 与 腔 体 相连 接 的 所 有 螺钉 时 ， 切 勿 拧 下 或 拧 松 左 贸 链 U 及 
ЖЕ U 分别 与 炉 腔 前 板 底 侧 相连 接 的 两 颗 螺 钉 ， 否 则 贸 链 位 置 将 需要 重新 调整 。 

6. 风扇 电动 机 的 拆 装 

1) 拨 下 风扇 电动 机 接线 端 上 的 两 个 接 插件 。 

2) 用 螺钉 旋 具 拧 下 将 导 风 体 B 分别 固定 于 磁 控 管 上 的 一 颗 螺 钉 及 固定 于 底板 上 
的 一 颗 螺 钉 ， 并 取 下 导 风 体 B， 如 图 6-27 所 示 。 


















































ШШ УН 








图 6-27 АЖ ВА 





3) 旋 除 将 风扇 电 动机 固定 于 炉 腔 排 气 孔 
上 的 两 颗 螺 钉 ， 并 取出 风扇 电动 机 ， 从 风 岂 电 
动机 上 直接 拔 下 风 叶 ， 如 图 6 -28 所 示 。 

4) 安装 风扇 电动 机 与 拆 伸 风扇 电动 机 的 
步骤 相反 。 


7. 搅拌 电动 机 的 拆 装 

搅拌 电动 机 的 拆卸 步 又 如 下 : SS 

1) 用 钳子 在 图 6-29 箭头 所 示 的 部 位 切 出 
八 个 小 孔 。 

【提示 帖 】 车 需要 将 微 晶 玻 璃 从 炉 腔 中 取 
下 ， 可 用 螺钉 旋 具 通过 微 晶 玻 璃 检修 孔 往 内 顶 
的 方法 来 实现 ， 但 操作 时 螺钉 旋 具 应 以 30° Z 
HEHEA ITL. 图 6-28 UB 2DSLDEHIZ 2 Bd 
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2) 从 搅拌 电动 机 上 拔 下 两 个 接 插 件 ; ЖЕ ЛЕ T PE HB, 2J BL НО pJ ДИЮ £T. АП 
6 -30 所 示 。 






















































Дт ЕАР 
图 6-29 РЕ 5) УХ 4 (一) 




















电动 机 























图 6-30 搅拌 电动 机 拆 印 示意 图 (二) 

















3) 安装 搅拌 电动 机 与 拆 人 印 搅拌 电动 机 的 步骤 相反 。 当 更 换 、 安 装 完 新 的 抄 拌 
动机 并 重新 连接 好 导线 后 ， 请 将 搅拌 电动 机 盖 旋 转 180"， 将 搬 片 插入 定位 也 中， 并 用 
螺钉 将 搅拌 电动 机 盖 紧 固 在 底板 上 。 
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8. 水 泵 的 拆 装 

D Жай, 

O ўе R ГЇН ЖЖ О; Frog “ЖТ ИХ” #258] К. ИД УХ E ZE Hd 
管 、 软 管 等 输 水 管道 中 的 积 水 全 部 排 到 炉 腔 中 。 
@ 从 钢管 上 拔 下 连接 水 泵 的 软 管 A; 将 印 制 电路 板 AU 上 所 有 的 接 插件 拔 下 ; 
用 螺钉 旋 具 拧 下 将 面板 接地 线 〈 黄 色 ) 固定 于 补 强 板 A 上 的 一 颗 接 地 螺钉 、 将 控制 
面板 组 件 固定 于 腔 体 前 板 上 的 一 颗 螺 钉 ;， 打开 炉 门 ， 并 向 上 轻 轻 滑动 控制 面板 组 件 ， 
从 腔 体 上 取 下 控制 面板 组 件 ;， 从 泵 的 进 水 口 拔 下 软 管 B; 用 螺钉 旋 具 拧 下 将 泵 安装 板 
国定 于 控制 面板 上 的 两 颗 螺 钉 ， 如 图 6- 31 所 示 。 
















































































































































































图 6-31 水 泵 拆 印 示意 图 (一 ) 
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控制 面板 











图 6-32 水 泵 拆 印 示意 图 (二) 
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@ HREN £ £ 16 Д J Н 2 2 е ЖШ ЕЕ ЕП. AA m hi 22, ШЕ 6 – 33 
所 示 。 





图 6-33 Жа ШКЕ (=) 


2) Jk 20 22 KERRI IKE ДУАЛАР ИЕН Б, J$ 2: Л 2 а MR P] т ТЕ 
将 泵 的 进 水 口 靠 近 泵 安装 板 线 卡 侧 ; 人 泵 安装 完毕 请 确认 是 否 安装 到 位 ; 铜 管 插 入 软 
A 时 应 保持 插入 深度 约 为 9mm 左右 ， 以 防止 软 管 A 在 使 用 中 脱落 ， 如 图 6—34 
zÑ 


° 





oy 














ч m й 


系 安 装 恢 





AKU # REAY 


K 6-34 水 泵 安装 示意 图 









































【提示 帖 】 这 球 变 频 喷 气 式 微波 炉 利用 水 泵 将 水 吸 到 加 热 槽 内 加 热 ， 直 接 由 电热 
Е 
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9. 炉 门 装置 的 拆 装 
1) 分 别 从 左 、 右 门 辟 上 取 下 门 钓 簧 ， 并 取 下 门 臂 ， 如 图 6 - 35 所 示 。 





























图 6-35 PREPARARE (一 ) 














2) 用 一 字 螺 钉 旋 具 或 钢 斥 从 左 匀 链 销 侧 松 开 卡 爪 ， 取 下 门 组 件 ， 松 脐 连 接 固定 











门 B 和 门 A 之 间 的 卡 爪 ， 以 使 门 B 和 门 A 组 件 分 离 ， 如 图 6-36 所 示 。 

















| Z 
门 装配 图 
> 
s ы = 
6-36 ЛГ] ИШКЕ (С) 


3) 安装 炉 门 装 置 与 拆 印 炉 门 装置 的 步骤 相反 。 当 把 炉 门 安装 到 腔 体 上 时 ， 要 通 
过 往 前 或 往 后 移动 匀 链 ， 以 使 炉 门 调整 到 与 腔 体 前 板 平行 ; 更 换 不 良 的 炉 门 组 成 零件 
以 后 ， 在 重新 进行 组 装 时 ， 请 按 下 列 要 求 正确 安装 和 调整 ， 以 防止 微波 炉 的 过 度 
泄露 。 
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第 3 节 ”LG 微波 炉 的 拆 装 

ILLI LG MG - 5334SD、LG MG5358DS、LG MS2018TW 型 微波 炉 为 例 进行 
介绍 。 
1. 外 箱 及 电源 线 的 拆卸 
1) 将 电源 线 从 电源 插座 上 拨 掉 。 
2) 用 螺钉 旋 有 具 拧 下 侧面 及 后 部 螺钉， 将 箱 壳 后 移 ， 即 可 缉 下 外 壳 。 
3) 将 相 线 和 零 线 接线 端子 拔 下 ， 用 螺钉 旋 具 拧 下 地 线 端子 的 一 个 螺钉 即 可 拆 下 
EWR. 

2. ЈА BJ HF E 

1) 断 开导 线 与 控制 板 的 连接 。 

2) 拧 掉 控制 板 上 侧 和 下 侧 的 两 颗 螺 钉 。 

3) 将 控制 板 上 推 ， 让 它 从 炉 体 挂钩 中 脱 开 ， 即 可 外 下 控制 板 。 

3. 炉 门 的 拆 装 

1) 打开 炉 门 ， 用 螺钉 旋 具 小 心地 卸 去 阻 气门 上 方 的 盖 ， 如 图 6- 37 所 示 。 












































图 6-37 炉 门 拆 务 示意 图 (一 ) 


2) 将 炉 门 向 上 提起 ， 即 可 御 下 炉 门 ， 如 图 6 -38 所 示 。 

3) 炉 门 安装 与 炉 门 拆 缉 顺 序 相 反 。 炉 门 安装 时 不 要 遗漏 上 、 下 门 轴 间 的 间隔 
板 ; 炉 门 安装 后 ， 应 检查 初级 开关 、 监 控 器 开关 和 二 级 开关 是 否 正常 工作 ; PE 
新 安装 后 ， 用 检测 器 检测 微波 能 泄漏 ， 微 波 能 泄漏 一 定 不 大 于 4mW/cm 限度 (内 部 
275mL 水 )。 




















272 


4. 微 晶 玻 璃 的 拆 装 

1) 微 晶 玻璃 的 拆卸 : 用 刀片 把 用 
于 粘贴 微 晶 玻璃 和 炉 体 的 硅胶 割 开 ， 
小 心地 把 微 晶 玻 璃 从 炉 体 中 取 下 ， 如 
图 6 -39 所 示 。 

2) 微 晶 玻璃 的 安装 : 安装 新 的 微 
晶 玻 璃 时 先 确 定 搅拌 器 已 正确 安装 在 
炉 体 的 搅拌 器 电动 机 上 ; 将 新 的 微 蝇 
玻璃 放置 在 炉 体 相 应 的 槽 内 ， 轻 微调 
整 至 中 间 位 置 ; 将 硅胶 均匀 地 点 入 微 
唱 玻 璃 和 炉 体 的 间 院 中 ;将 炉 体 放置 图 6-38 炉 门 拆 印 示意 图 〈 二 ) 
平稳 ， 等 待 24h 后 即 可 ， 如 图 6 -40 所 示 。 



























































图 6-39 微 晶 玻璃 的 拆 印 示 意图 


[ел її] ЕКЕ ЖЕРЕ ЖАН И ПК], 

5. 高 压 变 压 器 的 拆 装 

1) 将 高 压 电 容 放电 。 

2) 将 接 于 磁 控 管 、 高 压 变 压 器 和 电容 上 的 电线 断 开 。 

3) 将 固定 高 压 变 压 器 在 炉 体 上 的 螺钉 印 掉 ， 即 可 取 下 变压器 。 

6. 通风 装置 的 拆 装 

1) 将 高 压 电 容 放电 。 

2) 拆 下 与 风扇 组 件 连接 的 导线 。 

3) 将 熔 丝 两 端的 电线 断 开 。 

4) 用 螺钉 旋 具 拧 下 将 固定 吸 气 装 置 于 炉 体 上 的 两 颗 螺 钉 和 高 压 二 极 管 接头 的 螺 
钉 、 固 定 通风 扇 于 吸 气 装 置 上 的 两 个 螺钉 ;打开 风扇 架 盖 ， 向 右 后 方 旋转 ， 从 炉 体 上 
取出 风扇 架 组 件 ， 如 图 6 -41 所 示 。 
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而 右 转 并 拿 出 
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图 6 
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5) 用 螺钉 旋 具 拧 下 连接 风扇 架 与 门 栓 板 的 螺钉， 分 离 风 扇 件 组 件 ， 用 螺钉 旋 具 








拧 下 固定 风扇 电动 机 与 风扇 架 的 螺钉 ， 印 下 风扇 电 动机 与 风 叶 ， 如 图 6 -42 所 示 。 
风扇 电动 机 























图 6-42 通风 装置 拆 印 示意 图 (二 ) 

















5 

容 放 电 。 
BUH ЖИНГЕ, 

3) 将 固定 高 压 电容 支 座 和 高 奈 二 极 管 接头 的 螺钉 拆 印 掉 。 
4) 色 下 高 压 电容 支架 和 高 压 二 极 管 。 

8. 进 气 口 装置 和 炉 体 照明 装置 的 拆 装 

1) 将 炉 体 照明 装置 的 电线 断 开 。 





























2) 将 磁 控 管 上 的 安装 螺钉 拆 掉 。 
3) 用 尖 嘴 钳 扳 下 进 气 口 装置 的 凸 缘 前 方 。 
4) 提起 炉 体 照明 装置 。 





9. 转盘 装置 的 拆 装 

转盘 装置 的 拆 印 步骤 〈 见 图 6 -43) : 

1) 打开 炉 门 ， 从 炉 腔 中 取出 转盘 与 转盘 支架 ， 用 螺钉 旋 具 小 心地 拧 掉 转盘 。 

2) 将 机 体 倒 置 ， 取 下 转盘 电动 机 外 四 固定 在 底板 上 的 螺钉 ， 印 下 转盘 电动 机 
К. 

3) 用 长 嘴 钳 小 心地 拆 掉 转盘 电动 机 终端 的 接线 头 。 

4) 拆 下 转盘 电 动 机 的 接线 和 转盘 电动 机 固定 在 底板 上 的 螺钉 ， 务 下 转盘 电动 机 。 

5) 安装 转盘 电动 机 时 按 原样 进行 安装 。 

【提示 帖 〗】 当 更 换 、 安 装 完 新 的 转盘 电动 机 并 重新 连接 好 导线 后 ， 请 将 转盘 电动 
HUENE PE 180 将 择 片 插 和 人 定位 也 中 ， 并 用 螺钉 将 转盘 电动 机 盖 紧 固 在 底板 上 。 
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图 6-43 转盘 装置 的 拆 御 


10. 搅拌 器 电动 机 装置 的 拆 装 

搅拌 器 电动 机 装置 拆 印 步骤 如 下 ( 见 图 6 — 44): 

1) 将 机 体 倒 置 ， 印 下 搅拌 器 电动 机 的 机 盖 。 

2) 用 螺钉 旋 具 拧 下 一 颗 螺 杀 ， 轻 轻 印 掉 转 盘 座 面 。 

3) 拆 掉 搅拌 器 电动 机 终端 的 接线 头 ， 拆 掉 固 定 搅拌 器 机 体 上 的 螺钉 ， 即 可 外 下 
搅拌 器 电动 机 。 

4) 安装 搅拌 电动 机 与 拆 印 搅拌 电动 机 的 步骤 相反 。 在 安装 电动 机 的 时 候 轻 微 晃 
动 炉 体 使 搅拌 器 的 轴 和 炉 体 的 孔 相 对 ， 将 发 动机 透 过 炉 体 的 孔 A 插入 搅拌 器 的 孔 中 
( 透 过 炉 体 的 孔 A 可 以 看 到 和 发 动机 连接 的 搅拌 器 )， 拧 上 螺钉 ; 安装 完 电动 机 后 ， 
旋转 拆 下 电动 机 盖 ; 将 搅拌 电动 机 机 盖 固 定 在 底座 上 。 

【提示 帖 】 用 长 嘴 钳 非常 小 心地 拆 掉 转 盘 发 动机 上 的 接线 头 ， 拆 印 时 应 抓 住 接 线 
头 而 不 是 接线 。 

11. 磁 控 管 的 拆 装 

ЖЕ ПУК 96 ILRI 6—45): 
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图 6-44 搅拌 器 电动 机 装置 拆 邱 示意 图 








O 将 接 于 高 压 变 压 器 的 高 压 电 容 的 电线 断 开 。 

@ 小心 拆 掉 固定 磁 控 管 和 波导 管 的 安装 螺钉 。 

© 使 磁 控 管 波 导管 成 90"， 以 便 使 磁 控 管 挂钩 与 波导 管 脱 开 。 

Ф 拆卸 磁 控 管 直 至 管 体 完全 脱离 波导 管 。 

【提示 帖 】 

1) 拆 纯 磁 控 管 时 ， 应 确保 它 的 圆 六 不 与 周围 元 器 件 碰撞 ， 否则 可 能 导致 损坏 。 

2) 重新 安装 磁 控 管 时 ， 务 必 把 磁 控 管 垫 片 安装 在 正确 位 置 使 其 正常 工作 。 

3) 磁 控 管 重新 安装 后 ， 用 检测 计 检 查 磁 控 管 周围 的 微波 泄漏 。 用 275mL 的 水 检 
测 微波 能 泄漏 必须 低 于 5mw/cm 的 限度 。 确 认 磁 控 管 热 片 与 磁 控 管 紧密 相连 防止 微 
波 泄漏 ,拧紧 安装 螺钉， 确保 波导 管 与 磁 控 管 之 间 没 有 空 际 。 

12. PCB 的 拆 装 

1) 拆 掉 机 体 的 控制 板 。 

2) 拆 掉 固定 PCB. SUB. ASM 于 控制 板 上 的 螺钉 。 

3) 断 开 接 于 PCB, SUB, ASM 上 的 带 状 电缆 ， 取 出 PCB, SUB, ASM, 
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图 6-45 В MDEE 





13. 联 锁 装 置 的 拆 装 

1) 拆 开 联 锁 装 置 的 两 颗 固 定 螺钉 ， 即 可 仓 下 联 锁 装 置 组 件 。 

2) 门 栓 电 路 板 上 初级 /监控 器 /次 级 开关 的 安装 ， 如 图 6 -46 所 示 。 

3) 门 栓 电路 板 的 安装 与 调试 : 

D 将 门 栓 电 路 板 安 装 在 微波 炉 机 体 上 ; 

© 调整 门 栓 电路 板 ， 使 炉 门 关闭 时 没有 空隙 。 

O 拧紧 安装 螺钉 ; 反复 拉动 炉 门 检查 门 的 空隙 变化 ， 门 运行 空 除 小 于 0. 5mm 
(1/64in), 
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初级 开关 


Р 
监控 器 开关 
> 


K 6-46 联 锁 装 置 示 意图 




















【提示 帖 】 

1) 联 锁 装 置 经 特别 设计 ， 可 在 加 热 过 程 中 炉 门 开启 时 完全 消除 微波 火力 ， 从 而 
避免 因 微波 泄漏 所 造成 的 危险 后 果 。 

2) 调试 时 勿 拉动 炉 门 ， 调 斌 完成， 螺钉 拧紧 后 确保 门 栓 转 动 灵 活 ， 确 保 初级 / 监 
控 带 /次 级 开关 在 以 后 的 测试 步骤 中 正常 工作 。 











第 7 音 电 控 板 实物 与 分 解 图 


1. 格兰仕 微波 炉 电 脑 板 MEL086 
CPU 型 号 MEL086 -LC68， 适 用 机 型 G80F20CSL -B8， 如 图 7-1 所 示 。 











s 
Пее ep ots 











图 7-1 格兰仕 微波 炉 电脑 板 MEL086 
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2. 格兰仕 微波 炉 电 脑 板 MEL001 
CPU 型 号 MEL001 -LCJ8， 适 用 机 型 G80D23CSL - Q6 ， 如 图 7 -2 所 示 。 




















图 7-2 格兰仕 微波 炉 电 脑 板 MEL001 


3. 格兰仕 微波 炉 电 脑 板 GAL0190X -3 
适用 机 型 D8023CSL - K4， 如 图 7-3 所 示 。 
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图 7-3 格兰仕 微波 炉 电脑 板 GALO190X-3 
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4. 格兰仕 WG700CTL2011 - K6 型 微波 炉 内 部 实物 (И 7—4) 























图 7-4 格兰仕 WG700CTL2011 -K6 型 微波 炉 内 部 实物 
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5. 松下 NN – 8570МЕЅ 型 变频 微波 炉 内 部 实物 〈 见 图 7-5 一 图 7-8) 











图 7-5 松下 NN-S570MFS 型 变频 微波 炉 整 机 实物 





图 7-6 松下 NN-S570MFS 型 变频 微波 炉 变 频 板 实物 





|- Pan 


2M236-M1 














图 7-8 松下 NN-S570MFS 型 变频 微波 炉 电 脑 板 实物 
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6. 松下 NN - K5840SF 型 微波 炉 电 脑 板 〈 见 图 7 -9) 














图 7-9 松下 NN-K5840SF 型 微波 炉 电 脑 板 
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图 7-10 松下 NN-GD566M 型 微波 炉 电 脑 板 
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8. 松下 NN- GS575W 型 微波 炉 电 源 板 、 电 脑 板 〈 见 图 7-11、 图 7 12) 





7-11 松下 NN-GS575W 型 微波 炉 














ЖД 








7-12 松下 NN-GS575W 型 微波 炉 














电脑 板 
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9. 海尔 MF - 2270EGS 型 微波 炉 电 脑 板 〈 见 图 7 — 13) 











图 7-13 海尔 MF - 2270EGS 1 


к И 














电脑 板 





10. 海尔 HR -7803D 型 微波 炉 电 脑 板 ( 见 图 7-14) 





图 7-14 海尔 HR-7803D 型 微波 炉 电脑 板 
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11. 海尔 HR -7103EI 型 变频 微波 炉 变频 板 (ОЛ 7 — 15) 











图 7-15 海尔 HR-7103EI 型 变频 微波 炉 变频 板 


12. 美的 微波 炉 电 脑 板 KD23B - CE 


适用 机 型 EG23B - DE， 如 


7-16 所 示 。 








7-16 




















美的 微波 炉 电 脑 板 KD23B - СЕ 
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13. LG 微波 炉 电 脑 板 P2 -8077 (ШШ 7—17) 
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图 7-17 LG 微波 炉 电 脑 板 P2 – 8077 











14. 松下 有 转盘 式微 波 炉 分 解 图 
以 松下 NN - LM313WF 型 微波 炉 为 例 ， 如 图 7-18 所 示 。 

15. 松下 无 转盘 式微 波 炉 分 解 图 

以 松下 NN - GS575 W 型 芋 汽 变频 微波 炉 为 例 ， 如 图 7-19 所 示 。 














图 7-18 松下 有 转盘 式微 波 炉 分 解 图 
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铭牌 标签 炉 门 安全 锁 























微 品 坡 蚁 
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图 7-19 松下 无 转盘 式微 波 炉 分 解 图 


6 一 外 置 “7 一 腔 体 ”8 一 制 动 架 A 9 一 磁 控 管 ”10 一 风扇 电动 机 
关 杠杆 “19 一 灯 炮 CU) ”20 一 灯泡 安装 板 21 一 照明 玻 








1 一 铭牌 标签 ”2 一 底板 3、4、5 一 橡胶 脚 
14 一 开关 15 一 微 动 开 关 杠 杆 ”16 一 门 开关 座 ”17 一 门 开 关 导 向 A 18 一 门 
23 一 天 线 搅拌 器 U 24 一 搅拌 器 电动 机 ”25 一 搅拌 器 座 ”26、27、28 一 微 动 开关 ”29 一 印 制 电路 板 DU 30 一 熔 丝 ”31 一 熔 丝 座 
34 一 补 强 板 A 35 一 补 强 板 B 36 一 变频 器 ”37 一 装饰 板 ”38 一 变频 器 安装 板 A 39 一 变频 器 安装 板 B 40 一 上 加 热 器 AU 43 一 蒸汽 加 热 怖 “44 一 温 







































































FE 标签”66 一 警告 标签 ”67 一 温度 姑 














64 一 环保 标签 ”65 一 节能 认 训 





45 一 温度 


57 一 铜 管 ” 58 一 软 管 C ”59 一 软 管 D ”60 一 菜单 标签 ”61 一线 卡 B 62、63 一 螺钉 
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16. LG 无 转盘 式微 波 炉 分 解 图 
现 以 MG - 5358DSW 型 无 转盘 式微 波 炉 为 例 进 行 介绍 ， 如 图 7 - 20 一 图 7- 24 所 示 。 


门 腊 







门 把 手 


玻璃 前 屏 






图 7-20 门 体 部 件 
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图 7-21 控制 面板 部 件 
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图 7-23 炉 体 内 部 件 图 (二) 
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底盘 部 件 
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图 7 


波 炉 分 解 图 
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微波 炉 为 例 进 行 介绍 ， 如 图 7-25 一 图 7 – 29 
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图 7-26 控制 面板 部 件 
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图 7-28 炉 体 内 部 件 
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图 7-29 底盘 部 件 
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18. 海尔 MZS - 2380 MG 型 微波 炉 分 解 图 
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图 7-30 海尔 MZS - 2380 MG 型 微波 炉 分 解 图 
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ж Ж H x 备 注 
AIR DUCT 导 气 管 炉 体内 部 元 器 件 
AUTO DEFROST 自动 解冻 
AUTO START 自动 启动 
BASE PLATE 底盘 底盘 部 件 
BOARD LATCH 门 栓 板 炉 体内 部 元 器 件 
BOOTOM PLATE 底板 
BRACKET HEATER 烧烤 管 支架 炉 体 部 件 
CANCEL 区 消 
CAPACITOR (CAPACITATOR) 电容 
CHOKE COVER 阻 气门 门 体 部 件 
CHOKE 阻塞、 阻 气门 、 抗 干扰 
CLEAR 清除 
CLOCK 时 钟 
CONDUCT HEATER PIECE 专 热 片 
CONTROL PANEL 控制 板 控制 面板 部 件 
CONTROL PANEL ASM 控制 板 组 件 
CONTROLLER ASSY 控制 板 组 件 控制 面板 部 件 
COOK 启动 按钮 
COOKING CONTROL 功率 调节 器 
COOKING GUIDE КЕН 
DEFROST 解冻 挡 
DELAY START 延迟 启动 
DIODE 二 极 管 
DOOR ASSY 门 体 元 器 件 门 体 部 件 
DOOR FRAME ASSY 门框 架 装置 门 体 部 件 
DOOR HANDLE 门 把 手 
DOOR HOOK PEZI 
DOOR OPEN 开门 按钮 
DOOR PANEL 门框 门 体 部 件 



























































































































































































































































(2%) 
Жж Ж 中 x 备 注 
DOOR PIVOT 门 轴 
DOOR SUPPORTER 门框 支撑 门 体 部 件 
DOOR 通道 
DUCT FAM 炉 体 内 部 元 器 件 
FAN 风扇 叶 炉 体 内 部 元 器 件 
FAN BLADE 风 叶 
FAN MOTOR 风扇 电动 机 炉 体内 部 元 器 件 
FAN MOTOR COVER KUNLE 
FRONT GLASS 玻璃 前 屏 门 体 部 件 
FRONT SCREEN 前 屏 门 体 部 件 
FUSE A, ELE 炉 体内 部 元 器 件 
FUSE BOARD 熔 丝 基板 炉 体 内 部 元 器 件 
FUSE HOLDER Jë 2Z E 炉 体内 部 元 器 件 
GLASS PAN 玻璃 盘 
GLASS TRAY 玻璃 转盘 炉 体 部 件 
GRILL bé 6 
Н. У.С (H. V. CAPACITOR, HIGH К 
VOLTAGE CAPACITOR) PURE ы 
Н. V. D (HIGH VOLTAGE DIODE) 高 压 二 极 管 底盘 部 件 
H. V. T (HIGH VOLTAGE TRANS- ЕСО КИК 
ES 高 压 变 压 器 K ЖЕЛИ 
HALOGEN WIRING И ж ЖАМЫ 
HARDNESS 连接 线 炉 体内 部 元 器 件 
HEATER 烧烤 管 、 加 热 器 、 发 热 器 炉 体 部 件 
HEATER COVER ké БЛ 炉 体 部 件 
HIGH 高 功率 挡 
HV VOLTAGE FUSE 高 压 熔 丝 管 
НУС ВКАСКЕТ 高 压 电 容 支架 底盘 部 件 
KEY PAD 触摸 屏 (触摸 开关 ) 控制 面板 部 件 
KEYBOARD 键盘 
LAMP 炉 灯 炉 体内 部 元 器 件 
LAMP HOLDER 灯 座 
LATCH 门 栓 、 门 插销 、 闭 锁 门 体 部 件 
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(2%) 
Жж Ж F x 备 È 
LATCH BOARD 门 栓 板 炉 体内 部 元 器 件 
LEG 底 角 底盘 部 件 
LEVER 监控 杆 炉 体 内 部 元 器 件 
LOW 低 功率 挡 
LOWER HINGE F 2 pk 
к. (MAGNETRON ), MAGNE ues 炉 休 内 部 元 器 件 
MAGNETRON SUPPORT 磁 控 管 支承 
MAIN SWITCH 电源 开关 
MECHANICAL KNOB 机 械 旋钮 
MEDIUM 中 功率 挡 
MEMORY ENTRT 记忆 输入 
MEMORY RECALL 记忆 输出 
MICA CANOPY 波导 盖 炉 体 部 件 
MICRO SWITCH 微型 开关 炉 体 内 部 元 器 件 
MICROWAVE 微波 
MICROWAVE OVEN 微波 炉 
监听 器 、 监 视 器 、 监 控 器 、 
MONITOR ке 
MOTOR (CIRC), SYNCHRONOUS 转盘 电动 机 炉 体 部 件 
UT DRAWING BR} 
OFF 关 
OFF CONDITION 截止 状态 
OFF CONTACT 触 点 断 
OFF HOOK CIRCUIT 闭合 电路 
OFF LOAD VOLTAGE 开路 电压 
OFF POSITION 开始 状态 
OFF STATE 断 开 状态 
. THE SHELF INTEGRATED CIR- SUS atas 
OFF TIME 关机 时 间 
ON 开 
ON COOK z 




































































































































































КЕМТ) 














(2%) 
ж X 中 x 备 È 

ON OFF CONTROL 开关 控制 
ON POSITION 接 通 位 置 
ON RESISTANCE 导 通 电阻 
ON STATE 导 通 状态 
ON TIME 接 通 时 间 
ON WAFER CHIP TEST 薄片 内 芯片 检测 
ONE CHIP AMPLIFIER 单 片 放 大 器 
ONE CHIP INTEGRATED CIRCUIT 单 片 集 成 电路 

. Ы ~ MICROPROCESSOR (ONE ТРТ 
ONE SHOT MULTIVIBRATOR 多 谐振 荡 器 
ONE T CELL 单 晶体 管 单元 
ONE WAY RECTIFIER 半 波 整流 
OPEN CIRCUIT VOLTAGE 开路 电压 
OPEN 开路 
OPERATIONAL AMPLIFIER 运算 放大 器 
OPTICAL COUPLER JEHA йт 
OSCILLATOR 振荡 器 
OSCILLATORY CIRCUIT 振荡 电路 
OUT CASE U - BENDING 外 壳 炉 体 部 件 
OUTPUT CAPABILITY 输出 能 力 
OUTPUT CAPACITANCE 输出 电容 
OUTPUT FILTER 输出 滤波 器 
OUTPUT POWER 输出 功率 
OUTPUT SIGNAL 输出 信号 
OUTPUT STAGE 输出 级 
OUTPUT TRANSFORMER 输出 变压器 
OUTPUT TRIODE 输出 晶体 管 
OVEN КУШ 
OVER CURRENT 过 电流 
OVER FREQUENCY PROTECTION 过 频率 保护 装置 
OVERCOMPENSATION 过 补偿 
OVERCURRENT (OVERLOAD CUR- ü 

过 载 电流 
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(2%) 
Жж Ж 中 x 备 注 
OVERLOAD 超 负 荷 
PIN DIODE 二 极 管 
PIN PHOTODIODE PIN 光电 二 极 管 
PAST SET 快速 定时 键 
PAUSE 暂停 
PCB SUB ASM 电路 板 控制 面板 部 件 
PEAK OUTPUT POWER 最 大 输出 功率 
PERMATRON 磁场 控制 管 
POWER CORD ASSY 电源 线 炉 体内 部 元 器 件 
POWER LEVEL 功率 调节 键 
POWER OUTPUT VARIATION 输出 功率 变化 
POWER OUTPUT 功率 输出 





POWER SOUPPLY GROUP 





电源 线 组 件 





POWER SPLITTER 


功率 分 配器 




















































































































POWER SUPPLY 电源 

QUARTZ FEVER TUBE 石英 发 热管 

QUARTZ TUBE SHIELD 石英 管 防护 网 

RECALL 取出 程序 键 

REFLEXION COVER 5 91 

RELAY ЖЕН, йт 

RELEASE BUTTON 释放 钮 控制 面板 部 件 
RELEASE LEVER 释放 杆 控制 面板 部 件 
RESISTOR 电阻 

RISING SUN TYPE MAGNETRON 明日 式 磁 控 管 

ROD 保护 筋 炉 体 部 件 
ROTATING RING ASSY 旋转 圈 炉 体 部 件 
SEAL TAPE 门 膜 ( 封 带 ) 门 体 部 件 
SHELF 烧烤 架 炉 体 部 件 
SPRING 门 弹簧 门 体 部 件 
SPRING LATCH 7% 门 体 部 件 
START 启动 按钮 

START COOK IFR 

SUCTION GUIDE 风扇 架 炉 体内 部 元 器 件 














































































































(2%) 
Жж Ж 中 x 备 È 
SYNCHRONOUS MOTOR 转盘 电动 机 炉 体内 部 元 器 件 
Т/Т SHAFT (TURN TABLE SHAFT) 转轴 炉 体 部 件 
ТНЕКМОЅТАТ 温 控 开关 
THERMOSTATE 恒温 器 炉 体 内 部 元 器 件 
TIME COOK ЖЕШ АЕ 
TIMER 定时 器 、 计 时 备用 键 
TOUCH CONTROL BOARD 触 控 面板 、 控 制 面板 
TURN TABLE MOTOR 转盘 电动 机 
UPPER HINGE Све 
UPPER INTERLOCK BLOCK 上 联动 块 
TAGE - TUNABLE MAGNE- ава 
VOLTAGE -TUNABLE TUBE 电压 调谐 管 
VOLTAGE -TUNING OSCILLATOR 调 压 式 振 荡 器 
VOLTAGE - VARIABLE CAPACI- 电压 可 变 电 容 器 ， 可 变 电 
TOR 压 电 容 
WARMING 保温 
WAVE GUIDE 波导 管 
WAVE GUIDE COVER DEAE 
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